Vi'tezslav Stri'z 


Maly katalog 
pro konstruktery 

Regulatory napeti, stabilizatory napeti, zdroje 
referencmho napeti, vykonove OZ 

Tff a vicesvorkove regulatory napeti, stabilizatory nap&ti a velmi presne zdroje referen&niho 
napgti jsou po operadruch zesilovadich prakticky nejpouiivan&jSimi viceucelovymi mikro- 
elektronickymi soucdstkami jak v prumyslovd, tak ve spotrebni elektronice. V maldm katalogu 
jsou shrnuty nejdulezitdjSi vlastnosti vyjmenovanych souddstek tak, aby vznikly prehled tech* 
nickych udaju splrloval pozadavky elektroniku jak pri konstrukci a udrzbd elektronickych pri* 
strojA nejruzn&jiich vyrobcu, tak pri studiu literatury. Udaje t6to skupiny soud&stek nebyly 
dosud CR i SR nikdy souhrnnd publikov&ny. 


/ 


Vysv&tlivky pouzitych 
znaku a zkratek 

l 0 vystupni proud 
l sc vystupni proud zkratovy 
P t ztr&tovy vykon celkovy 
RR potladeni zvInSni 
fl tja tepelny odpor prechod-okoli 
R t p tepelny odpor prechod-pouzdro 
U t vstupni (napajeci) napdti 
U Q vystupni (stabilizovane) napdti 
U QNe) vystupni sumove napdti, efektivni 
hodnota 

A U l0 regulace vystupniho napeti se zmdnou 
^ vstupniho napdti 

A U OL regulace vystupniho napdti se zmdnou 
zatdzovaciho proudu 
0 a teplota okoli 
^ teplota prechodu 

Ve sloupci „D“ (Drub) 

+ regulator nebo stabilizator kladneho 
napeti 

- regulator nebo stabilizator zaporneho 
napdti 

+ R rizeny regulator nebo stabilizator 
kladneho napdti 

-R rizeny regulator nebo stabilizator 
zaporneho napdti 

P programovatelny regulator nebo 
stabilizator napeti 

D dvousvorkovy integrovany zdroj 
referendniho napdti 

Ve sloupci „P, a „# Q “ (Ztrdtovy vykon 
a Vystupni proud) 

10 znamena vnitfnfe omezeny ztratovy vykon 
nebo vnitrnd omezeny vystupni proud 

Ve sloupci (Vstupni nap&ti) 

Udava se zpravidla minimalni a maximalm do- 
volene vstupni napdti, ktere se muze privest 
na integrovany obvod. 

Ve sloupci #9,“ a (Teplotni okoli, 
Teplota prechodu) 

A -55 az +125 °C 
AA -65 az +150°C 
AB -65 az +125 °C 
AC -55 az +150 °C 
B -45 az +85 °C 
BB -40 az + 85 °C 
BC -40 az +125 °C 
BD -25 az +150 °C . 

BE -40 az +150 °C 
C 0 az +125 °C 
CA 0 az +150 °C 
D 0 at + 70 °C 


DA 0 az + 85 °C 
DC -20 at + 70 °C 
F -60 at + 175 °C 
G -30 at + 80 °C 
GA -20 az +80 °C 
GB -30 at + 85 °C 

Ve sloupci „U Q “ (Stabilizovane vystup¬ 
ni napeti) 

Ve sloupci nom. se ud&va jmenovity udaj, ve 
sloupcich min. - max. minimalni a maximalnr 
udaj vystupniho napdti; vudi jmenovitemu udaji 
jsou min. a max. udaje zpravidla voleny syme- 
tricky (s toleranci ± 2 %, ± 4 %, ± 5 %, 
± 10 %), vyjimednd tez nesymetricky. 

Ve sloupci „AL/ |0 “ 

Uvadi se regulace vystupniho stabilizovaneho 
napdti AL/ lo “ v mV, poprip. v %/V se zmdnou 
vstupniho napdti U, ve V. 

Ve sloupci „AD ol “ 

Uvadi se regulace vystupniho stabilizovaneho 
napdti A U OL “ v mV, poprip. v %/V pri zmdne 
vystupniho zat62ovaciho proudu v mA. 

Ve sloupci „P“ (Pouzdro) 

Uvadi se typove oznadeni pouzdra podle me- 
zinarodnd platnych norem, podnikovych norem 
nebo zvyklosti. 

DIP plastove pouzdro s vyvody ve dvou 
radach 

CDIP keramickd pouzdro s vyvody ve dvou 
radach 

MDIP kovove pouzdro s vyvody ve dvou 
radach 

SO plastove pouzdro se zmensenymi roz- 
mdry pro technolog ii povrchove monta- 
ze 

LCC plastove pouzdro s bodnimi vyvody 

Ve sloupci „V“ (Vyrobce) 

AD Analog Devices Inc., USA a SRN, za- 
stoupeni pro CR fa Dialogue sro, Piest’a- 
ny, SR 

FE Ferranti Ltd, Anglie, nyni Plessey Semi¬ 
conductor, Anglie, zastoupeni pro CR 
MARCO Weil s. s r. o., Praha 
FU Fujitsu Ltd., Japonsko 
Gl General Instruments Corp., USA, Italie, 
SRN 

HI Hitachi Ltd., Japonsko, SRN 
LA Lambda Semiconductors, USA, nyni 
, Semtech Corp., USA a SRN 
LT Linear Technology Inc., USA, SRN, za¬ 
stoupeni pro CR Elbatex, Praha 
MA Matsushita Electric Corp., Japonsko 
SRN 

MAX Maxim Integrated Products, Inc., 
USA, SRN 


MIC Micro Electronics Ltd., Honkong, SRN 
MIT Mitsubishi Electric Corp., Japonsko 
MO Motorola Semiconductor Products Inc., 
USA, SRN, zastoupeni pro OR Elbatex. 
« Praha 

NEC Nippon Electric Corp., Japonsko, SRN 
NS National Semiconductor Corp., USA, 
SRN, Anglie, zastoupeni pro CR Elba¬ 
tex, Praha 

P Philips Semiconductors, Holandsko, 
SRN 

PL Plessey Semiconductors Ltd., Anglie, 
zastoupeni pro OR Marco Weil s. s r. o., 
Praha 

PMI Precision Monolithics Inc., USA, nyni 
Analog Devices Inc., USA, SRN, zastou¬ 
peni pro CR Dialogue s. s r. o., Piedt’any 
a Praha 

RAY Raytheon Semiconductor Co., USA 
a SRN 

RCA RCA Corp., USA, nyni Harris Semicon¬ 
ductor, USA a SRN 

SA Tokyo Sanyo Electric Co., Ltd., Japon¬ 
sko, SRN, zastoupeni pro CR Codico 
Wien, Praha 

SAK Sanken Electric Co., USA, zastoupeni 
Ditratherm, SRN 

SAM Samsung Semiconductor, Korea, SRN 
SCC Semtech Corp., USA, SRN 
SEM Semtech Limited, Skotsko, Anglie, SRN 
Sll Seico Instruments, Inc., Japonsko 
RFT HFO Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, 
SRN 

SES Sescosem (Thomson CSF), Francie, ny¬ 
ni SGS-ATES Microelectronics, Francie, 
Italie, SRN 

SHI Shindengen Electric Mfg. Co., Ltd., Ja¬ 
ponsko, zastoupeni Ditratherm, SRN 
Tl Texas Instruments Inc., USA a SRN 
TOS Toshiba Corp., Japonsko a SRN 
TS Tesla Roznov, CR, nyni TESLA SEZAM, 
Roznov, CR 

V Valvo GmbH, SRN, nyni Philips Semi¬ 
conductors, SRN 
Z Zetex pic, Anglie a SRN 
Ve sloupci „Z H (Zapojeni vyvodu) 

Pouzivaji se mezinarodne normalizovana 

oznadeni elektrod, systemu a pouzder, a dale 

B booster 

I vstup 

l set ridici vstup 

INH inhibit 

FD zpdtna vazba 

FK kmitodtove kompenzace 

GND zemnici (spoledny) vyvod 

NC nepouzity vyvod 

O vystup 

PWRvstup pri rizeni vykonu 




AD580J + 360 
AD580K + 360 


AD580L + 360 


AD580T + 360 
AD580U + 360 
AD580JH + 350 


AD580KH + 


AD580LH + 


AD580MH + 


A0580SH + 


AD580TH + 


AD581J + 
AD581K + 


AD581S + 
AD581T + 


AD581JH + 

AD581KH + 

AD581LH + 

AD581SH + 

AD581TH + 

AD581UH + 

AD584JE + 
AD584JH + 
AD584JN + 

A0584KE + 
AD584KH + 
AD584KN + 

AD584LE + 
AD584LH + 
AD584LN + 

A0584SE + 
AD584SH + 


600 10 
600 10 
600 10 

600 10 
600 10 
600 10 

600 10 
600 10 
600 10 

600 10 
600 10 


AD584TE + 600 10 
AD584TH + 600 10 


AD584UH + 600 10 


AD586JN + 500 10 

AD586JQ 

AD586JR 

AD586KN + 500 10 

AD586KQ 

AD586KR 

AD586LN + 500 10 

AD586LQ 

AD586MN + 500 10 

AD586SQ + 500 10 

AD586TQ + 500 10 


[V] [n 


2,425-2,575 
2,475-2,525 
2,49 -2,51 
2,49 -2,51 
2,475-2,525 
2,49- 2,51 
2,49- 2,51 
2,425-2,575 

2,475-2,525 

2,49 -2,51 

2,49 -2,51 

2,475 2,525 

2,49 2,51 

2,49 2,51 

9,97 10,03 

9,99 10,01 
9,995 10,005 
9,97 10,03 

9,99 10,01 

9,995 10,005 
9,97 10,03 

9,99 10,01 

9,995 10,005 

9,97 10,03 

9,99 10,01 


9,995 10,005 

9,97 10,03 

7,48 7,52 
4,985 5,015 
2,493 2,507 

9,99 10,01 

7.492 7,508 
4,904 5,006 
2,497 2,503 

9,995 10,005 

7.496 7,504 
4,997 5,003 

2.497 2,5025 

9.97 10,03 
7,48 7,52 
4,925 5,015 

2.492 2,507 

9,99 10,01 

7.492 7,508 
4,904 5,006 

2.496 2,503 

9,995 10,005 

7.496 7,504 
4,997 5,003 , 

2.497 2,503 

4.98 5,02 


4,995 5,005 


[mV] 

[mA] LV V] o [V] 



,026 15-30 506 
,056 ^15 


026 15-30 506 
056 *15 


,026 15-30 506 
,056 " : 15 


,026 15-30 506 
,056 •*=•15 


,026 15-30 506 
,056 *15 


,026 15-30 506 
,056 *15 


1,5 11-36 1 


1,5 11-36 1 


Un+2,5 I 50 


U n +2,5 50 


Un+2,5 50 


U n +2,5 50 


Un+2,5 50 


U n +2,5 50 


0-10 4 60 


4,9975 5,0025 1,5 11-36 1 


T05 AD 


LCC20 
T099 AD 


LCC20 
T099 AD 


4,998 5,002 
4,99 5,01 

4,9975 5,0025 


1,5 11-36 1 0-10 4 
2,25 11-36 1,5 0-10 4 
2,25 11-36 1,5 0-10 4 




































































R tjc U I 
■^a R tja 


AD587JN + 

AD587JQ 

AD587JR 

AD587KN + 

AD587KQ 

AD587KR 

AD587LN + 
AD587LQ 

A0587SQ + 
AD587TQ + 
AD587UQ + 

AD588AD + 
AD588AE 

AD588BD + 
AD588CD + 
AD588JQ + 


max 

M] 


500 10 


500 10 
500 10 
500 10 
600 10 

600 10 
600 10 


AD588JQ + 600 10 
AD588KQ + 600 10 


AD588SD + 
AD588SE 

AD588TD + 
AD588TE 

AD589JH + 
AD5893R 

A0589KH + 
AD589LH + 
AD589MH + 
AD589SH + 
AD589TH + 
AD589UH + 
AD680AN + 


600 10 
600 10 


125 10 
125 10 
125 10 
125 10 
125 10 
125 10 


AD680AN + 500 10 

AD6803N + 500 10 

AD6803R + 500 10 

AD6803T + 500 10 

AD688AQ + 600 
AD688BQ + 600 
AD688SQ _+ 600 
AD6893Q + 500 
AD689KQ + 500 
A0689LQ + 500 
AD689SQ + 500 
AD689TQ + 500 
AD1403 + 10 

AD1403A + 10 

AD1403N + 10 

AD1403AN + 10 


AD27003 + 
AD2700L + 
AD2700S + 
AD2700U + 
AD27003D + 
AD2700LD + 
AD2700SD + 
AD2700UD + 
A027013 - 
AD2701L - 
AD2701S - 
AD2701U - 
AD27013D - 
AD2701L0 - 


300 10 
300 10 
300 10 

300 10 
300 10 
300 10 
300 10 

300 10 

300 10 
300 10 
300 10 
300 10 
300 10 
300 10 


36 0 110 a 

36 D 110a 

36 A 110a 

36 A 110a 

36 A 110 a 

36 BC 90 a 


120 a 25 
120 a 25 


120 a 25 
120 a 25 
120 a 25 
22c 25 

22c 25 

22c 25 

22c 25 

22c 25 

25 




“I 


U 0 

— r o 


nom 

min - 

max 

M 


M 

M' 

15 

10 

9,99 

10,01 

15 

10 

9,995 

10,005 

15 

10 

9,995 

10,005 

15 

1 

10 

9,99 

10,01 

15 

10 

9,995 

10,005 

15 

10 

9,995 

10,005 

15 

+10 

+5 

9.997 

4.997 

10,003 

5,003 

15 

+10 

+5 

9.999 

4.999 

10,001 

5,001 

15 

+10 

+5 

9.997 

4.997 

10,003 

5,003 

15 

+10 

+5 

9.999 

4.999 

10,001 

5,001 

15 

+10 

+5 

9.995 

4.995 

10,005 

5,005 

15 

+10 

+5 

9.997 

4.997 

10,003 

5,003 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 


1,235 

1,2 

1,25 0-5 

5 

2,5 

2,495 

2,505 

5 

2,5 

2,49 

2,51 

5 

2,5 

2,49 

2,51 

5 

2,5 

2,49 

2,51 

+15 

+10 

9,995 

10,005 

+15 

+10 

9,998 

10,002 

+15 

+10 

9,995 

10,005 

12 


8,176 

8,208 

12 


8,184 

8,200 

12 


8,188 

8,196 

12 


8,176 

8,208 

12 


8,188 

8,196 

15 

2,5 

2,475 

2,525 0 

15 

2,5 

2,49 

2,51 0 

15 

2,5 

2,475 

2,525 0 

15 

2,5 

2,49 

2,51 0 

13-18 

10 

9,995 

10,005 

13-18 

10 

9,9975 

10,0025 

13-18 

10 

9,995 

10,005 

13-18 

10 

9,9975 

10,0025 

13-18 

10 

9,995 

10,005 

13-18 

10 

9,9975 

10,0025 

13-18 

10 

9,995 

10,005 

13-18 

10 

9,9975 

10,0025 

13-18 

-10 

9,995 

10,005 

13-18 

-10 

9,9975 

10,0025 

13-18 

-10 

9,995 

10,005 

13-18 

-10 

9,9975 

10,0025 

13-18 

-10 

9,995 

10,005 

13-18 

-10 

9,9975 

10,0025 



1,6 13-36 1 

1,6 13-36 1 
1,6 13-36 1 
1,6 13-36 1 
0,2^i 13-18 0,5 

0,^j 13-18 0,5 

0,2^i 13-18 0,5 
0,2/j 13-18 0,5 
0,2^i 13-18 0,5 
0,2£j 13-18 0,5 
lOOppm/K TK 


0,4 4,5- 
0,4 15- 

0,4 4,5- 
0,4 15- 

0,4 4,5- 
0,4 15- 

0,4 4,5- 
0,4 15- 

0,75 

0,75 

0,75 

0,2 11 - 
0,2 11 - 
0,2 11 - 
0,25 
0,25 


U 0N 

RR 

/sc 

ef 


M 



r o + 

fcv] 

[dB] 

[m2] 

4 


50 


0-10 6 

0-10 6 

0-10 6 

0 - 8,2 
0 - 8,2 
0 - 8,2 
0 - 8,2 
0 - 8,2 
0-10 


0-10 50 
0-10 50 
0-10 50 
0-10 50 

0-10 50 
0-10 50 
0-10 50 

0-10 
0-10 
0-10 
0-10 
0-10 
0-10 
0-10 



DIP8 AD 121A 121 
CDIP8 AD 121A 

CDIP8 AD 121A 121 
CDIP8 AD 121A 121 
CDIP8 AD 121A 121 

CDIP16 AD 161 161 

LCC20 AD 153 

CDIP16 AD 161 161 

CDIP16 AD 161 161 

CDIP16 AD 161 161 

CDIP16 AD 161 161 


161 161 
153 

161 161 
153 

201 201 
221 

D 201 201 

D 201 201 
201 201 
201 201 
201 201 
201 201 
124 124 


2+ H02A ™ _ 

S08 AD 221 

2+ H02A AD 201 

2+ H02A AD 201 

2+ H02A AD 201 

2+ H02A AD 201 

2+ H02A AD 201 

2+ H02A AD 201 

50 DIP8 AD 124 

50 DIP8 AD 124 124 

50 S08 AO 38 124 

50 T092 AD 89 124 


162 162 
162 162 


50 CDI 
50 CDI 
50 CDI 
50 CDI 


162 162 
129 129 

129 129 

129 129 
129 129 
D 129 129 

D 123 


D 41 41 

D 41 41 

D 41 41 

41 41 

41 41 

41 41 

41 41 

D | 41 41 







































































AD2701SD - 
A02701UD - 
AD27023 + 
AD2702L + 
AD2702S + 
A02702U + 
A02702JD + 
AD2702L0 + 
AD2702SD + 
AD2702UD + 
A02710KN + 
AD2710LN + 
AD2712KN + 
A02712LN + 


AM723DC +R 900 
AM7230M +R 850 
AM723HC +R 900 
AM723HM +R 850 
AMLM105 +R 500 
AMLM105F +R 500 
AMLM2Q5 +R 500 
AMLM205F +R 
AMLM305 +R 

AN77L03 + 

AN77L03M + 

AN78L04 + 

AN78L05 + 

AN78L06 + 

AN78L07 + 

AN78L08 + 

AN78L09 + 

AN78L10 + 

AN78L12 + 

AN78L15 + 

AN78L18 + 630 
AN78L20 + 630 
AN78L24 + 630 

AN78M05 + 15W 5 

AN78M05CS 

AN78M05CX 

AN78M06 |+ 
AN78M06CS 
AN78M06CX 

AN78M07 + 

AN78M08 + 

AN78M08CS 
AN78M08CX 

AN78M09 + 

AN78M10 + 

AN78M12 + 
AN78M12CS 
AN78M12CX 

AN78M15 1 + 
AN78M15CS 
AN78M15CX 


36 A 22 
36 A 22 
36 D 22 
36 D 22 

36 A 22 
36 A 22 
36 D 22 
36 D 22 
0 
A 



om min - max [mV] 

[V] [mA] [VV]6 [v'J 


10 9,995 10,005 0,9 13-16 0,5 

10 9,9975 10,0025 0,9 13-16 0,5 

+10 9,995 10,005 0,9 13-16 0,5 

+10 9,9975 10,0025 0,9 13-16 0,5 

UO 9,995 10,005 0,9 13-16 0,5 

+10 9,9975 10,0025 0,9 13-16 0,5 

+10 9,995 10,005 0,9 13-16 0,5 

+10 9,9975 10,0025 0,9 13-16 0,5 

+10 9,995 10,005 0,9 13-16 0,5 

+10 9,9975 10,0025 0,9 13-16 0,5 

10 9,999 10,001 0,6 13-16 0,25 

10 9,999 10,001 0,6 13-16 0,25 

+10 9,999 10,001 0,6 13-16 0,25 

+10 9,999 10,001 0,6 13-16 0,25 

LO 9,95 10,05 0,1. 0,1 

L0 9,97 10,03 0,1 0,1 

LO 9,97 10,03 0,1 0,1 

L0 9,95 10,05 0,1 0,1 



3,12 

50 

3,12 

50 

4,16 

40 

5,2 

40 

6,24 

40 

7,28 

40 

8,3 

40 

9,35 

40 

10,4 

40 

12,5 

40 

15,6 

40 

18,7 

40 

20,8 

40 

25 

40 

5,2 

350 


60 3,5-13 60 
60 3,5-13 60 

50 6,5-19 10 
55 7,5-20 11 
60 8,5-21 12 
70 9,5-22 13 
80 10- 23 15 
90 11- 24 16 
100 12-25 17 
120 14-27 20 
130 17-30 25 
45 20-33 30 


26-39 40 
7,5-25 20 


40 )62 


6 5,75 6,25 350 5 8,5-25 20 5-500 45 )59 

7 6,7 7,3 350 6 9,5-25 20 5-500 48 )57 

8 7,7 8,3 350 6 10,5-25 25 5-500 52 )56 

9 8,65 9,35 350 7 11,5-25 25 5-500 60 )56 

10 9,6 10,4 350 7 12,5-30 25 5-500 65 )56 

12 11,5 12,5 350 8 14,5-30 25 5-500 75 )55 

15 14,4 15,6 350 10 17,5-30 25 5-500 90 )55 


50+ CDIP14 A0 41N |41N 
50+ CDIP14 A0 41N 
50+ CDIP14 AD 
50+ CDIP14 AD 
50+ CDIP14 AD 42 
50+ CDIP14 AD 42 
50+ C0IP14 AD 42 
50+ CDIP14 AD 42 
50+ CDIP14 AD 42 
50+ CDIP14 AD 42 
50+ CDIP14 AD 41 
50+ CDIP14 AD 41 
50+ CDIP14 AD 42 
50+ CDIP14 AD 42 

50 CDIP8 AD 121 
50 CDIP8 AD 121 
50 CDIP8 AD 121 
50 CDIP8 AD 121 


CDIP8 AD 
CDIP8 AD ' 
CDIP8 AD 
C0IP8 AD 
DIL14 AMD 
T0100 AMD 









































































l o u i A 


min-max|max 

[V] 


AN7808 

AN7808F 

AN7809 

AN7809F 

AN7810 

AN7810F 

AN7812 

AN7812F 

AN7815 

AN7815F 

AN7818 

AN7818F 

AN7820 

AN7820F 

AN7824 

AN7824F 

AN7905 

AN7905F 

AN7906 

AN7906F 

AN7907 

AN7907F 

AN7908 

AN7908F 

AN7909 

AN7909F 

AN7910 

AN7910F 

AN7912 

AN7912F 

AN7915 

AN7915F 

AN7918 

AN7918F 

-AN7920 

AN7920F 

AN7924 

AN7924F 



25 16 10 

25 19 12 

25 23 15 

25 27 18 

25 29 20 

25 33 24 

25 10 5 

25 11 6 

25 12 7 

25 14 8 

25 15 9 

25 16 10 

25 19 12 

25 23 15 

25 27 18 

25 29 20 

25 33 24 


8,3 5 


8,65 9,35 500 

9.6 10,4 500 
11,5 12,5 500 

14.4 15,6 500 

17.3 18,7 500 

19.2 20,8 500 

23 25 500 

4,8 5,3 500 

5,75 6,25 500 

6.7 7,3 500 

7.7 8,3 500 

8,65 9,35 500 
9,6 10,4 500 

11.5 12,5 500 

14.4 15,6 500 

17.3 18,7 500 

19,2 20,8 500 
23 25 500 


D 150c 
D 10c 


1,7 36 

I, 7 46 

II, 4 12,6 


6 10,5-25 4 250-750 

7 11,5-26 4 250-750 

8 12,5-27 4 250-750 

10 14,5-30 4 250-750 

11 17,5-30 4 250-750 

14 21-33 4 250-750 

15 23-35 4 250-750 

18 27-38 4 250-750 

3 7-25 3 250-750 

4 8-25 3 250-750 

5 9-25 4 250-750 

6 10,5-25 4 250-750 

7 11,5-26 4 250-750 

8 12,5-27 4 250-750 

10 14,5-30 4 250-750 

11 17,5-30 4 250-750 

15 21-33 4 250-750 

16 23-35 4 250-750 

18 27-38 4 250-750 

TK=0-100ppm/K 
0-50 ppm/K 
0-25 ppm/K 
0-10 ppm/K 

25 4,25-41 30 10-1500 
35 4,25-61 30 10-1500 
25 4,25-41 30 10-1500 
30 4,25-51 30 10-1500 

0,28 12-40 0,158 1-50 
0,56 12-40 0,28 1-50 

0,56 12-40 0,158 1-50 
0,56 12-40 0,28 1-50 

0,256 7-40 0,256 1-100 
0,16 0,18 1-12 

0,0756 0,156 1-100 

0,046 0,156 1-100 


RR I sc 
[mA] 


[dB][ma] 


52 )56 
57 )56 
63 )56 

75 )55 

90 )54 

110 )53 
110 )53 
170 )50 



)60 3A 
)60 3A 
)50 3A 
)50 3A 


T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 

T0220 MA 
T0220F MA 


80N IN 
80NA 

80N IN 
80NA 

8 ON IN 
80NA 

BON IN 
80NA 

80N IN 
80NA 

80N IN 
80NA 

SON IN 
BONA 

8 ON IN 
80NA 

80N IN 
80NA 

80N IN 
80NA 

80N IN 
BONA 

295 295 
295 295 
295 295 
295 295 


0220 HFO 81R 81R 
0220 HFO 82R 82R 
10220 HFO 82R 82R 


500 50 120 T099 

75+ DIPS 
T099 

500 50 120 T099 

75+ DIP8 
T099I 

500 )45 120 T099 
75+ DIP8 


106 

113 106 


106 

113 106 


106 

113 106 


25 12-14 10 
25 14-17|10 

25 8-201 6 
25 12-27|10 

25 10 5 

25 11 6 

25 12,5 7 



15 


1 


220 

220 





10 

23 

8,5-13 

16 

10-550 

10 

33 

12,5-19 

16 

10-450 


4,8 5,2 350 3 7-25 

5,75 6,25 350 5 8-11 

6,72 7,28 350 5,5 9-25 


25 1092 TH 93 

650 T0126 TH 75 

70 60 220 T0126 TH 74 

18+ 

120 60 160 T0126 TH 74 

60+ 

40 80 T0220 HI 80 

45 80 T0220 HI 80 

48 80 T0220 HI 80 



















































































































































































TYP P p t Po 



3A 35 C 


3A 35 C 


3A 35 C 


10 3A 35 C 


nom min - max 


M [ tv] 


25 10 
C 7-2 

25 11 

C 8-2 



25 8-12 80 


25 8-12 80 


30 9-13 80 


35 11-17 80 


45 16-22 80 


45 16-22 80 


55 20-26 80 


55 20-26 80 


80 24-30 80 


90 30-36 80 


10+ T092 SAM 294 

2,5 T03P SAM 80 

2+ T0220 SAM 80 

2,5 T03P SAM 80 


0,046 3-40 0,56 10-100 80 

0,046 3-40 0,56 10-500 80 


0,046 3 
0,046 3 


80 10- 
40 11- 

90 11- 

45 12- 

100 12 - 
50 13- 

110 13- 

50 14- 

120 14- 

60 16- 

150 I8¬ 
60 20- 

180 21- 
90 24- 

240 27- 
120 30- 


-40 50 10-1500 

-40 0,56 5-100 

-25 50 5-1500 

-12 25 250-750 

-25 60 5-1500 

-15 30 250-750 

-25 80 5-1500 

-17 50 250-750 

-25 90 5-1500 

-19 45 250-750 

-25 100 5-1500 
-20 50 250-750 

-25 110 5-1500 
-21 55 250-750 

-30 120 5-1500 

-22 60 250-750 

-30 150 5-1500 
-26 75 250-750 

-33 180 5-1500 

-30 90 250-750 

-38 240 5-1500 
-36 120 250-750 


0,036 3-35 0,56 10-3A 
0,036 3-35 0,56 10-3A 


SAM 292 292 
SAM 292 292 
SAM 91R 11 
SAM 81R 11 

SAM 292 292 
SAM 292 292 
SAM 292 292 
SAM 292 292 
SAM 82R 11N 

SAM 92R 11N 

SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 80 1 


SAM 81R 11 

SAM 81R 11 

SAM 231 293 


0,5 7-12 1 0-600 70 62 


0,5 14-21 1 0-500 150 60 


0,5 17-24 1 0-450 180 56 


26 7-35 2 5-500 8 80 


SGS 3 1 


SGS 3 1 


SGS 3 1 
























































































L78M05 

+ 

L78M05T 

+ 

L78M05CS 

L78M05CV 

L78M05CX 

+ 

L78M05ML 

+ 

L78M05ABV+ 

t 

L78M06 

+ 

L78M06T 

+ 

L78M06CS 

L78M06CV 

L78M06CX 

+ 

L78M06ML 

+ 

L78M06ABV+ 

L78M07 

+ 

L78M07T 

+ 

L78M07ML 

+ 

L78M08 

+ 

L78M08T 

+ 

L78M08CS 

L78M08CV 

L78M08CX 

+ 

L78M08ML 

+ 

L78M08ABV+ 

L78M09 

+ 

L78M09T 

+ 

L78MQ9ML 

+ 

L78M10 

+ 

L78M10T 

+ 

L78M10ML 

+ 

L78M12 

+ 

L78M12T 

+ 

L78M12CS 

L78M12CV 

L78M12CX 

+ 

L78M12ML 

+ 

L78M12ABV+ 


L78M15T 

+ 

L78M15CS 

L78M15CV 

L78M15CX 

+ 

L78M15ML 

+ 

L78M15ABV+ 

1 

L78M18 

+ 

L78M18T 

+ 

L78M18CS 

L78M18CV 

L78M18CX 

+ 

L78M18ML 

+ 

L78M18ABV+ 

L78M20 

+ 

L78M20T 

+ 

L78M20CS 

L78M20CV 

L78M20CX 

+ 

L78M20ML 

+ 

L78M20ABV+ 


35 BC 
35 GA 


35 BC 
35 GA 


35 BC 
35 GA 


35 BC 
35 GA 


35 BC 
40 GA 


4,9 5,1 350 100 7-25 100 5-500 40 )62 

4,8 5,2 5-350 30 8-25 50 5-200 

5,75 6,25 350 =5 8-25 120 5-500 45 80 

500 

5,75 6,25 350 100 8-25 120 5-500 45 )59 

5,7 6,3 5-350 50 9-25 60 5-200 


5,88 6,12 350 100 8-25 120 5-500 45 )59 

5,75 6,3 5-350 60 9-25 60 5-200 

6,72 7,28 350 =6 9-25 140 5-500 48 80 


7,7 8,3 350 =6 10-25 160 5-500 50 80 

500 

7,7 8,3 350 100 10-25 160 5-500 52 )52 

7,6 8,4 5-350 50 11-25 80 5-200 


8,16 350 100 

9,4 350 =6 

500 


9,6 10,4 350 =7 

500 
500 

11,5 12,5 350 =12 

500 

11,5 12,5 350 100 

11,4 12,6 5-350 50 


15,6 350 =10 

500 


15,3 350 100 

15,6 5-350 30 


14-30 240 
16-30 120 


5-500 52 )56 
5-500 60 80 

5-500 65 80 

5-500 75 80 


5-500 75 )55 
5-200 


100 

14-30 240 

5-500 

30 

16-30 120 

5-200 

=10 

17-30 300 

5-500 

100 

17-30 300 

5-500 

50 

20-30 150 

5-200 


17-30 300 
20-30 150 


17,3 18,7 350 =10 21-35 360 

500 


17,64 
17,3 

20 19,2 


20 19,2 

20 19 


18,7 350 100 

18,9 5-350 50 

500 

18,36 350 100 

18.7 5-350 30 

20.8 350 =10 

500 

20,8 350 100 

21 5-350 50 


21-33 360 
24-33 180 


21-33 360 
24-33 180 


5-500 90 )l 
5-200 

5-500 100 7( 


5-500 100 )! 
5-200 


5-500 100 )! 
5-200 


23-35400 5-500 110 71 


23- 35 400 

24- 35 200 


5-500 110 ) 

5-200 


L78M24T + 1W 

L78M24CS + 10 i 500 


20 19,6 20,4 350 100 23-35 400 5-500 110 ) 

20 19,2 20,8 5-350 30 24-35 200 5-200 

24 23 25 350 =10 27-35 400 5-500 170 7 

24 500 

24 23 25 350 100 27-38 480 5-500 170 ) 


S0T194 S 
T0220 S 
S0T82 S 




















































0 p t Fo 


[mW] I [mA | 


10 500 40 



BC 3 
50a 


25 33 2 

25 27-3E 24 


BC 27-38 24 


50 28-38 240 5-500 170 )50 240 T0220 

22,8 25,2 5-3501 SOT82 


23,5 24,5 350 100 27-38 480 5-500 170 )50 240 

23 25 5-350 30 28-38 240 5-200 


4,8 5,2 
5,75 6,25 
6,72 7,28 
7,7 8,3 

8.6 9,4 

9.6 10,4 
11,5 12,5 
14,4 15,6 
17,3 18,7 
19,2 20,8 
23 25 


10-25 160 


17-30 300 


SA 75A 1 


L78S05T 

L78S05CT 

L78S05CV 


4,8 5,2 

4,75 5,25 


500 100 
1A 50 


7- 25 100 

8 - 12 100 

100 


20-2A 40 )60 
20-1500 40 >54 
20-1500 40 )54 


17+ T03 
17+ T03 
17+ T0220 


L78S09CT 

L78S09CV 


8,65 9,35 
8,6 9,4 


500 130 
1A 65 


11-25 130 
11-20 170 
170 


20-2A 60 )53 

20-1500 60 )47 

20-1500 60 )47 


17+ T03 
500 T03 
T0220 


L78S10T 

L78S10CT 

L78S10CV 


25 12,5 10 


9,5 10,5 

9,4 10,5 


500 200 12-30 200 
1A 100 14-22 240 
240 


20-2A 65 )53 

20-1500 65 )47 

20-1500 65 )47 


17+ T03 
500 T03 
T0220 


L78S12T 

L78S12CT 

L78S12CV 


25 19 12 

25 14,5 12 


11,5 12,5 

11,4 12,6 


500 240 
1A 120 


14-30 160 
16-22 240 
240 


20-2A 75 )53 

20-1500 75 )47 

20-1500 75 )47 


17+ T03 
500 T03 


L78S15T 

L78S15CT 

L78S15CV 

L78S18 

L78S18T 

L78S18CT 

L78S18CV 


25 23 15 

25 17,5 15 


25 26 18 

25 20,5 18 


14,4 15,6 
14,25 15,75 


17,1 18,9 

17 19 


500 300 17-30 180 
1A 150 20-26 300 
300 


500 360 20-30 200 
1A 180 22-28 360 
360 


20-2A 90 52 

20-1500 90 )46 

20-1500 90 )46 


20-2A 110 49 
20-1500 110 )43 
20-1500 110 )43 


500 T03 
17+ T03 


500 T03 
19+ T03 
T0220 


L78S24T 

L78S24CT 

L78S24CV 

L78S75T 

L78S75CT 

L78S75CV 

L79M05 

L79M05T 

L79M05ML 

L79M06 

L79M06T 

L79M06ML 

L79M08 

L79M08T 

L79M08ML 

L79M09 

L79M09T 

L79M09ML 

L79M10 

L79M10T 

L79M10ML 


1750 500 

1W 

2W 

1750 500 

1W 

2W 

1750 500 

1W 

2W 

1750 500 

1W 

2W 

1750 500 
1W 


25 33 24 

25 27 24 

25 12,5 7,5 

25 9,5 


23 25 

22,8 15,2 

7,15 7,9 



500 480 27-38 250 
1A 240 30-35 480 
480 

500 120 9,5-25 120 
60 10,5-20 140 
140 


20-2A 170 48 
20-1500 170 )42 
20-1500 170 )42 

20-2A 52 54 
20-1500 52 )48 
20-1500 52 )48 


500 T03 
22+ T03 





































u o —** x o 

^10 — U I 


max 

nom min - max 

LmVj 

[v] [mA][W]fl [V] 



L79M12 

L79M12T 

L79M12ML 

L88MS04T 

L88MS05T 

L88MS06T 

L88MS08T 

L88MS09T 

L88MS12T 


L123T1 +R 
L123T2 +R 800 


L780S05 

L780S06 

L780S07 

L780S08 

L780S09 

L780S10 

L780S12 

L780S15 

L780S18 

L780S20 

L780S24 


L2005CT 

L2005CV 


L2009CT 

L2009CV 


L2010CT 

L2010CV 

L2012T 

L2012CT 

L2012CV 


9,5-40 D 
9,5-40 D 
9,5-40 A 
9,5-40 A 
9,5-40 D 


9,5-40 D 
9,5-40 D 


20 GA 9 
100a 


27 GA 9 

100a 

27 BD 3 


27 GA 9 

100a 

27 BO 3 


10 80 D 155a 
BC 80a 
D 155a 

A 5 


40 AC 
BD 


28 BE 
35 BE 
35 BE 

35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 
35 GA 


S 35 AC 4 
CA 4 
CA 3 

12 35 AC 4 

| CA 4 

i CA 3 

13 35 AC 4 

l CA 4 

I CA 3 

15 35 AC 4 

| CA 4 

CA 3 



0,10 12-15 0,20 1-50 20 

0,20 12-40 0,30 1-50 20 

0,20 12-40 0,30 1-50 20 

0,10 12-40 0,30 1-50 20 

0,10 12-15 0,20 1-50 20 

0,50 12-40 

0,10 12-15 0,150 1-50 20 

0,20 12-40 

10 12-40 0,30 1-50 20 

I 10 12-40 0,30 1-50 20 


4,75 5,25 100 23 7,5-1210 


10-600 70 


15 5 4,75 5,25 100 23 7,5-12 10 10-600 70 

14-27 12 11,4 12,6 10 33 14,5-21 10 10-500 150 

14-27 12 11,4 12,6 10 33 14,5-21 10 10-600 150 

17-27 15 14,25 15,75 10 33 17,5-24 10 10-450 180 

17-27 15 14,25 15,75 10 33 17,5-24 10 10-600 180 

2 77 10 12-80 0,30 1-50 300 

15 5 4,75 5,25 100 5 8-18 10 10-250 

22 12 11,4 12,6 100 10 15-25 10 10-250 

25 15 14,25 15,75 100 15 18-28 10 10-250 

2,85 36 10 60dB 8-18 10 2A 80 


14,4 5 
14,4 5 


5,2 5-500 
5,2 5-500 
5,2 5-500 

5.2 500 
6,25 500 

7.2 500 

8.3 500 
9,36 500 


10 

9,6 

10,4 

500 

12 

11,5 

12,5 

500 

15 

14,4 

15,6 

5Q0 

18 

17,3 

18,7 

500 

20 

19,2 

20,8 

500 

24 

23 

25 

500 

5 

4,8 

5,2 

500 

9 

8,65 

9,35 

500 

10 

9,5 

10,5 

500 

12 

11,5 

12,5 

500 


50 

6-26 

60 

5-500 

50 

6-26 

60 

5-500 

50 

6-26 

60 

5-500 

=3 

7-25 

100 

5-1500 

=5 

8-25 

120 

5-1500 

=5 

9-25 

140 

5-1500 

=6 10 

,5-25 

160 

5-1500 

=7 11 

,5-25 

180 

5-1500 

=8 12,5-28 

200 

5-1500 

=10 

14-30 

240 

5-1500 

=11 

17-30 

300 

5-1500 

=15 

21-33 

360 

5-1500 

=15 

23-35 

400 

5-1500 

= 16 

25-35 

440 

5-1500 

100 

7-25 

100 

20-2A 


20-2A 65 

20-2A 

20-2A 

20-2A 75 


SA 
SA 

SA I80NAI 


DIP14 SGS 43R 
DIP14 SGS 43R 
DIP14 SGS 45 
T0100 SGS 111 
T0100 SGS 111 

T0100 SGS 111 

DIL14 SGS 43R 
T0100 SGS 111 

T0126 SGS 75 

T0220 SGS 80 

T0126 SGS 75 

T0220 SGS 80 

T0126 SGS 75 

T0220 SGS 80 

T0100 SGS 111 
DIP14 SGS 43R 
T0100 SGS 111 


,5+ T03 
PENTA 
T03 
PENTA 


17+ T03 
T03 
T0220 

































































L2015T 
L2015CT 
L2015CV 

L2018T 

L2018CT 

L2018CV 

L2024T 

L2024CT 

L2024CV 

L2075T 

L2075CT 

L2075CV 

L2605V 

L2610V 

L2685V 

L4705CV 

L4710CV 

L4785CV 

L4805CV 

L4810CV 

L4885CV 

L4901A 

L4902A 


L4962E 

L4962EH 


0 j 500 
500 


10 

5W 250C 

,3W 150C 
5W 


750 1A 
0 150C 


750 1A 
0 150C 


35 BE 4 

35 BE 4 

35 BE 4 

26 BE 3 

26 BE 3 

26 BE 3 

24 BE 4 

28 BE 4 

24 BE 100a 

24 BE 100a 

28 BE 4 

30 BE 3 

30 BE 3 

30 BE 3 

30 BE 3 

30 BE 8 

100a 

50 BE 4 

50a 

50 BE 14 

4 
4 


35 0 

35 BC 


35 BC 3 
35 C 4 


nom min - max 
M [V] 


L7808CT 

L7808CV 


0 150C 

1A 


25 12-16 
25 12-16 
25 12-16 
25 14,4 
25 14,4 

25 14,4 

25 14,4 
25 14,4 

25 14,4 

25 14,4 

25 14,4 
25 14,4 
25 14,4 

25 14,4 


25 10,5 I 
25 10-16 

25 12 I 
25 12-16 

25 14 

25 13-11 

25 6-14 


25 46 
25 9-46 

25 46 
25 9-46 


15 

14,4 

15,6 

500 

300 

17-30 

18 

17,1 

18,9 

500 

360 

20-30 

24 

23 

25 

500 

480 

27-38 

7,5 

7,15 

7,9 

500 

120 

9,5-25 

5 

4,8 

5,2 

500 

=2 

12-16 

10 

9,55 

10,45 

500 

=2 

12-16 

8,5 

8,15 

8,85 

500 

=2 

12-16 

5 

4,8 

5,2 5 

-500 

=14 

14 

10 

9,6 

10,4 

500 

=14 

14 

8,5 

8,16 

8,84 

500 

=14 

14 

5 

4,8 

5,2 5 

-400 

=14 

14 

10 

9,6 

10,4 

400 

=14 

14 

8,5 

8,16 

8,84 

400 

=14 

14 

5,05 

4,95 

5,15 

lkQ 

50 

7-18 

5,05 

4,95 

5,15 

lk2 

50 

7-24 

5,05 

4,95 

5,15 

lkQ 

50 

7-18 

5,05 

4,95 

5,15 

lkQ 

50 

7-18 

5,05 

5,0 

5,1 

lkQ 

50 

7-24 

5 

4,9 

5,1 

500 

10 

6-17 

5 

4,8 

5,2 

1500 



8,5 

8,3 

8,7 

500 

9 

9,5-17 

8,5 

8,15 

8,85 

1500 



10 

9,8 

10,2 

500 

8 

11-17 

10 

9,6 

10,4 

1500 



12 

11,75 

12,25 

500 

7 

13-17 

12 

11,5 

12,5 

1500 



5 

4,8 

5,2 

5-1A 

20 

6-16 



40 

1A 

50 

10-40 


9 

46 2 

,5A 





40 

1A 

50 

10-40 


9 

46 1 

,5A 



33 

31 

35 

5 



33 

31 

35 

5 



5 

4,8 

5,2 

500 

3 

7-25 

5 

4,8 

5,2 

500 

50 

7-25 

5 

4,65 

5,35 

5-1A 

25 

8-20 

5 

4,8 

5,2 

500 

100 

7-25 

5 

4,75 

5,25 

5-1A 

50 

8-12 

5 

4,9 

5,1 

1A 

50 

7-20 

5 

4,8 

5,2 

5-1A 

25 

8-12 

5 

^,9 

5,1 

1A 

50 

7-20 

5 

4,8 

5,2 

5-1A 

25 

8-12 

6 

5,75 

6,25 

500 

5 

8-25 

6 

5,75 

6,25 

500 

60 

8-25 

6 

5,65 

6,35 

5—1A 

30 

9-13 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

6 

5,7 

6,3 

5-1A 

60 

9-13 

6 

5,88 

6,12 

1A 

60 

8,3-21 

6 

5,76 

6,24 

5-1A 

30 

9-13 

6 

5,88 

6,12 

1A 

60 

8,3-21 

6 

5,76 

6,24 

5-1A 

30 

9-13 

7 

6,72 

7,28 

500 

6 

9-25 

8 

7,7 

8,3 

500 

6 

10-25 

8 

7,7 

8,3 

500 

80 

10-25 

8 

7,6 

8,4 

5-1A 

40 

11-17 

8 

7,7 

8,3 

500 

160 

10-25 

8 

7,6 

8,4 

5-1A 

80 

11-17 

8 

7,84 

8,16 

1A 

80 

10-23 

8 

7,7 

8,3 

5-1A 

40 

11-17 






20-2A 90 

20-2A 

20-2A 

20-2A 110 

20-2A 

20-2A 

20-2A 170 

20-2A 

20-2A 

20-2A 52 

20-2A 

20-2A 

50-500 20 
50-500 20 
50-500 20 
5-500 
5-500 
5-500 
5-400 
5-400 
5-400 
5-400 
5-300 
5-50 
5-50 
5-200 
5-1500 30 

5-1500 30 

5-1500 30 

5-1500 30 

5-1A 30 
500-1A 

500-2A 

500-1500 


5-1500 40 BO 

5-1500 40 )6i 

250-750 

5-1500 40 )6 
250-750 

5-1500 10 68 
250-750 

5-1500 10 68 
250-750 

5-1500 45 80 

5-1500 40 )6 

250-750 

5-1500 45 )5 

250-750 

5-1500 10 65 
250-750 

5-1500 10 65 
250-750 

5-1500 48 80 

5-1500 50 80 

5-1500 40 )6 

250-750 

5-1500 52 )5 

250-750 

5-1500 10 62 
250-750 


RR 

X SC 

[mA] 

[dB] 

r 0 + 
[m^ ] 

)52 

)46 

)46 

19+ 

)49 

)43 

)43 

22+ 

)48 

)42 

)42 

23+ 

)54 

)48 

)48 

16+ 

60 

50+ 

60 

50+ 

60 

50+ 

55 


55 


55 


60 


60 


60 


84 


84 


84 


84 


84 


68 

2700 

30+ 

66 

2700 

32+ 

62 

2700 

36+ 

61 

2700 

40+ 

68 

2A 

30+ 

56 


56 

■*= 25Q 


10 2 

80 


)68 

1700 

17+ 

)62 

750 

17+ 

68 

200 

17+ 

68 

200 

17 + 

80 


)65 

1200 

19+ 

)59 

550 

19+ 

65 

200 

17+ 

65 

200 

17+ 

80 


80 


)62 

1200 

16+ 

)56 

450 

16+ 

62 

200 

18+ 


I 


V 

Z 

DZ 

SGS 

3 


SGS 

3 


SGS 

3 


SGS 

3 


SGS 

3 


SGS 

80 


SGS 

3 


SGS 

3 


SGS 

80 


SGS 

3 


SGS 

3 


SGS 

80 


SGS 

80N 


SGS 

80N 


SGS 

8 ON 


SGS 

80 


SGS 

80 


SGS 

80 


SGS 

80 


SGS 

80 


SGS 

80 


ST 

67 

67 

ST 

66 

66 

ST 

132 

132 

ST 

132A 


ST 

67 

67 

ST 

80 

1 

ST 

80 

1 

ST 

80 

1 

ST 

80 

1 

ST 

80 

1 

ST 

75 


ST 

65 

165 

ST 

65 


ST 

164 

65 

ST 

65 


ST 

65 


SA 

294 

i 

SA 

294 


SA 

80 

1 

ST 

3 

1 

ST 

3 

1 

ST 

80 


ST 

80 

1 

ST 

3 

1 

ST 

80 


SA 

80 

1 

ST 

3 

1 

ST 

3 

1 

ST 

80 


ST 

80 

1 

ST 

3 

1 

ST 

80 


SA 

80 

1 

SA 

80 

1 

ST 

3 

1 

ST 

3 

1 

ST 

80 


ST 

80 

1 




































nom min - max 

M 


L7809CT 
L7809CV 

L7810 + L750 1A 

L8710T + 10 1500 

L7810CT + 10 1500 
L7810CV 

L7812 + L750 1A 

L7812T + 10 1500 

L7812CT + 10 1500 
L7812CV 

L7812ABV + 10 1A 

L7812ACT + 10 1A 
L7812ACV 

L7815 + 1750 1A 

L7815T + 10 1500 

L7815CT + 10 1500 

L7815CV 

L7815ABV + 10 1A 

L7815ACT + 10 1A 

L7815ACV 

L7818 + 1750 1A 

L7818T + 10 1500 

L78T8CT + 10 1500 
L7818CV 

L7B18ABV + 10 1A 

L7818ACT + 10 1A 
L7818ACV 

L7820 + 1750 1A 

L7820T + 10 1500 

L7820CT + 10 1500 

L7820CV 

L7824 + 1750 1A 

L7824T + 10 1500 

L7824CT + 10 1500 

L7824CV 

L7824ABV + 10 1A 

L7824ACT + 10 1A 
L7824ACV 

L7875T + 10 1500 

L7875CT + 10 1500 

L7875CV 

L7885CT + 10 1500 
L7885CV 

L7905CT - 10 1500 
L7905CV 

I L7905ACV - 10 1500 


L7908CT - 10 1500 
L7908CV i 

L7908ACV - 10 1500 


L7912CT - 10 1500 

L7912CV 

L7912ACV - 10 1500 


7,84 8,16 1A 
7,7 8,3 5-1A 


100 5-1500 I 10 
50 250-750 


8.6 9,4 500 6 11-25 180 5-1500 60 

8,65 9,35 500 80 11-35 100 20-1500 60 

8,65 9,35 500 130 11-35 140 20-1500 60 

9.6 10,4 500 7 12-25 200 5-1500 65 

9,5 10,5 500 100 12-30 100 20-1500 

9,5 10,5 500 200 12-30 200 20-1500 


11,5 12,5 500 f 

11,5 12,5 500 ] 

11.4 12,6 5-1A i 

11.5 12,5 500 240 

11,4 12,6 5-1A 120 

11,75 12,25 1A 120 

! 11,5 12,5 5-1A ( 

! 11,75 12,25 1A : 

! 11,5 12,5 5-1A 60 

i 14,4 15,6 500 10 

i 14,4 15,6 500 

> 14,25 15,75 5-1A 

» 14,4 15,6 500 300 

> 14,25 15,75 5-1A 150 

S 14,7 15,3 1A 150 

3 14,4 15,5 5-1A 

3 14,7 15,3 1A 150 

3 14,7 15,3 5-1A 

B 17,3 18,7 500 

8 17,3 18,7 500 180 

8 17,1 18,9 5-1A 

8 17,3 18,7 500 360 

8 17,1 18,9 5-1A 180 

8 17,64 18,36 1A 180 

8 17,3 18,7 5-1A 

8 17,64 18,36 1A 180 

8 17,3 18,7 5-1A 90 

0 19,2 20,8 500 10 

0 19,2 20,8 500 200 

:0 19 21 5-1A 100 

’0 19,2 20,8 500 400 

!0 19 21 5-1A 200 


!4 23 

>4 22,8 

>4 23 

>4 22,8 

24 23,5 

24 23 



-301240 5-1500 

120 5-1500 
60 250-750 

14-30 240 5-1500 
16-22 120 250-750 

14-27 100 5-1500 
50 250-750 

100 5-1500 

50 250-750 



17-30 

20-261150 250-750 



21-33 

24-301180 250-750 


22-35 

26-321100 250-750 
22-35 

26-321200 250-750 


1200 T03 
18+ 

350 T03 
18+ 


200 T03 
18+ T0220 


1200 T03 
19+ 

230 T03 
19+ T0220 


T03 
19+ IT0220 


1200 T03 
22 + 


24,5 1A 
25 5-1/1 


35 C 3 


24 23,5 

24 23 

7,5 7,15 
7,5 7,15 


8,5 8,1 8,9 5-1A 

5 4,8 5,2 500 

5 4,75 5,25 5-1A 

5 4,9 5,1 500 


240 

120 

27-38 

30-36 

480 

240 

27-38 

30-36 

240 

120 

27-38 

30-36 

240 

120 

27-38 

30-36 

60 

9,5-25 

120 

9,5-25 

160 

11-27 


100 

7-25 

50 

8-15 

160 

10-25 

80 

11-17 

160 

11-25 

80 11-17 

240 

14-30 


11.4 12,6 5-1A 120 16-22 120 250-750 

11,75 12,25 500 240 14-30 240 5-1500 

11.5 12,5 5-1A 120 16-22 120 250-750 

























































































LAS14A15 + 30W 3A 
LAS14U +R 30W 3A 
LAS14AU +R 30W 3A 

LAS13A05 + 15W 15l 
LAS15A06 + 15W 151 
LAS15A08 + 15W 151 
LAS15A10 + 15W 151 
LAS15A12 + 15W 151 
LAS15A15 + 15W 151 
LAS15A18 + 15W 151 
LAS15A20 + 15W 151 
LAS15A24 + 15W 151 
LAS15U +R 15W 151 
LAS15CB + 15W 151 

LAS16A05 + 20W 2A 
LAS16A08 + 20W 2A 
LA516A12 + 20W 2A 
LAS16A15 + 20W 2A 
LAS16U +R 20W 2A 
LAS16CB + 20W 2A 

LAS18A02 - 10 151 
LAS18A05 - 10 
LAS18A05.2 -10 
LAS18A08I- I 























































































































































































































LAS1824 

- 

LAS1828 

- 

LAS1905 

LAS1905P 

+ 

LAS1905B 

+ 

LAS1905BP+ 

LAS1906 

+ 

LAS1908 

+ 

LAS1912 

LAS1912P 

+ 

LAS1912B 

+ 

LAS1912BP+ 

LAS1915 

+ 

LAS1915P 

+ 

LAS1915B 

+ 

LAS1915BP+ 

LAS2105 

+ 

LAS2112 

+ 

LAS2115 

+ 

LAS2124 

+ 

LAS2205 

+ 

LAS2206 

+ 

LAS2212 

+ 

LAS2215 

+ 

LAS2224 

+ 

LAS3205 

+ 

LAS3212 

+ 

LAS3215 

+ 

LAS3224 

+ 


3 23 
3 25 

0,9 25 

0,9 25 

0,9 25 
0,9 25 
0,9 25 

0,9 25 

0,9 25 

0,9 25 


40 C 2 

40 C 2 

40 C 2 

40 C 2 

40 C 2 

40 C 2 

40 C 2 

40 C 2 


85W 3A 

140W 10A 
140W 8,5A 
140W 8,5Aj 
140W 7,5A: 
140W 7A 


LAS3905 

LAS3905K 

LAS5205 

LAS5212 

LAS5215 

LAS5224 

LAS7205 

LAS7215 

LA57224 




U 0 — 

nom 

min - 

max 


[v] 


24 

22,8 

25,2 

28 

26,6 

29,4 

5 

4,75 

5,25 

5 

4,85 

5,25 

6 

5,7 

6,3 

8 

7,6 

8,4 

12 

11,4 

12,6 

12 

11,64 

12,6 

15 

14,25 

15,75 

15 

14,55 

15,75 

5 

4,95 

5,05 

12 

11,88 

12,12 

15 

14,85 

15,15 

24 

23,76 

24,24 

5 

4,65 

5,25 

6 

5,58 

6,3 

12 

11,16 

12,6 

15 

13,95 

15,75 

24 

22,32 

15,2 

5 

4,65 

4,75 

12 

11,16 

11,4 

15 

13,95 

14,25 

24 

22,32 

22,8 

28 

26,04 

26,6 

5 

4,75 

5,25 

5 

4,85 

5,25 

5 

4,65 

4,75 

12 

11,16 

11,4 

15 

13,95 

14,25 

24 

22,32 

22,8 

5 

4,65 

4,75 

15 

13,95 

14,25 

24 

22,32 

22,8 

1 10 9,9 10,1 

t < 0,2 % 

<0,1 % 

10 9,95 10,05 

<0,04 % 

10,24 10,2310,25 
< 0,2 % 

< 0,1 % 

10,2410,18 10,29 
< 0,04 % 


1,2 

37 


1,2 

32 


1,2 

32 


1,2 

37 


1,2 

32 


1,2 

32 


2 

30 



[mA]|%/V]6 


0,16 10- 
0,16 16- 
0,16 19- 
0,16 29- 

0,16 10- 
0,16 11- 
0,16 17- 
0,16 20- 
0,16 29- 

0,16 10- 
0,16 17- 
0,16 20- 
0,16 29- 
0,16 33- 

26 8- 

26 8- 

0,14612- 

0,14619- 

0,14622- 

0,14631- 

0,16613- 

0,16623- 

0,16630- 


15 0,26 5/ 
22 0,26 5/ 
25 0,26 5t 
34 0,26 3; 

15 0,26 0-5^ 

16 0,26 0-5; 
22 0,26 0-5; 
25 0,26 0-5; 
34 0,26 0-3; 

15 0,26 0-8,5; 
22 0,26 0-8,5A 
25 0,26 0-7,5A 
34 0,26 0-7A 
38 0,26 0-7A 

20 0,66 10-8A 
20 0,66 10-8A 

15 0,26 0-20A 
22 0,26 0-15A 
25 0,26 0-15A 
34 0,26 0-14A 

15 0,26 0-30A 
25 0,26 0-22A 
34 0,26 0-21A 


3A 0,076 


0,16 13-33 0,036 0-5 2 

0,03613-33 0,036 0-5 2 

0,16 13-33 0,036 0-5 2 

0,03613-33 0,036 0-5 2 

0,056 50 10-1500 

0,046 50 10-5A 

0,056 30 10-3A 

0,076 70 10-1500 



SCO 601 
SCC 601 
SCC 601 
SCC 601 

SCC 602 
SCC 602 
SCC 602 
SCC 602 
SCC 602 

SCC 602 
SCC 602 
SCC 602 


SCC 603 
SCC 603 
SCC 603 
SCC 603 

SCC 604 
SCC 604 
SCC 604 

T05 NS 1 IB 

T05 NS 1 IB 

T05 NS 1 IB 

T05 NS 1 IB 


T03 SCC 3R 
T0247 SCC 81R 

T03 SCC 3R 
T0247 SCC 81R 

FP10 NS 16 
T099 NS 106 





































u o -- 

x o 

nom min - max 

[v] 

[mA_ 


LM104F 

LM104H 

LM104H03 

LM1043 


LM105F 

LM105H 

LM105H03 

LM105L 

LM105JG 


LM109H03 

LM109K 

LM109K03 

LM109DA 

LM109DB 

LM109LA 


LM113H1 

LM113H2 


LM117LH 

LM117MR 

LM117HVH 

LM117HVK 


8,5 50 
8,5 50 
8,5 50 



LM120K- 

5.0 


LM120H- 

5.2 


LM120K- 

5.2 


LM123K 

LM123AK 

LM125H 


200 C7 42 




NS 201A 


0,015 40 
0,015 40 
0,015 40 
0,015 40 
0,015 40 


0,056 0-12 
16 0-12 
0,66 0-12 
0,66 0-12 

4,7 5,3 100 50 7-25 50 5-500 
4,85 5,15 100 50 7-25 50 5-500 

4.7 5,3 500 50 7-25 100 5-1500 
4,85 5,15 500 50 7-25 100 5-1500 

4.8 5,2 100 50 7-25 50 5-1000 
4,8 5,2 100 50 7-25 50 5-200 
4,7 5,3 500 50 7-25 50 5-500 

1,16 1,28 I R =1 
1,21 1,232 " 1 
1,195 1,245 1 

1,2 37 100 0,026 3-40 15 10-500 
1,2 37 500 0,026 3-40 15 10-1500 
1,2 37 0,056 3-40 5 10-1500 
1,2 37 100 0,026 3-40 15 5-100 
1,2 37 0,16 3-40 5 10-500 
1,2 57 0,026 3-60 15 10-1500 
1,2 57 0,026 3-60 15 10-1500 

1,2 37 500 0,026 3-40 15 10-1500 


5 4,9 5,1 5 

12 11,7 12,3 5 

15 14,7 15,3 5 

5 A,9 5,1 5 

12 11,7 12,3 5 

15 14,7 15,3 5 

5,2 5,1 5,3 5 

6 5,85 6,15 5 

8 7,8 8,2 5 

9 8,8 9,2 5 

18 17,6 18,4 5 

24 23,5 24,5 5 

5,2 5,1 5,3 5 

6 5,85 6,15 5 

8 7,8 8,2 5 

9 8,8 9,2 5 

18 17,6 18,4 5 

24 23,5 24,5 5 


25 7-25 50 5-500 
10 14-32 25 5-200 
10 17-35 25 5-200 

25 7-25 75 5-1500 
10 14-32 80 5-1000 
10 17-35 80 5-1000 

10 7-25 30 5-500 
10 8-25 30 5-500 
15 10-25 10 5-200 
4 11-30 10 5-200 
6 20-35 10 5-200 
8 27-40 10 5-200 

10 7-25 30 5-1500 
10 8-25 30 5-1500 
15 10-25 50 5-1500 
4 11-30 30 5-1000 
6 20-35 30 5-1000 
8 27-40 30 5-1000 


+20 15 
+20 12 


4.7 5,3 0-3A 25 7,5-15 100 0-3A 

4,6 5,4 0-3A 

4,9 5,1 0-3A 15 7,5-15 50 0-3A 

4.8 5,2 0-3A 

14.8 15,2 100 10 18-30 10 0-50 

11.8 12,2 100 10 15-30 10 0-5C 


NS 15 
NS 112 
NS 112 
TI 46 
TI 112 

NS 15 
NS 107 
RAY 107 
TI 107 
TI 126 


NS 201A 

MO 1R 11 
MO 3R 11 
TI 3R 
MO 1R 11 
MO 3R 11 
NS 1R 11 
NS 3R 11 

SML 81R 11 
SML 81RA 11 


MO 3 1 


NS 113 
NS 113 














































































U I 

$ 



min-max 

max 

M 

pc] 


LM127H + 10 100 

LM129AH + 2 

LM129BH I p = 

LM129CH 30 

LM133K -R 10 3A 

LM136H- D I D = 
2.5 10 

5 10 

LM130AH- D I„= 

2.5 10 

_^ 10 

LM137MR -R 10 
LM137HVH -R 10 
LM137HVK -R 10 
LM138K +R 10 


LM140T-5 + 
LM140T-6 + 
LM140T-B + 
LM140T-10 + 
LM140T-12 + 
LM140T-15 + 
LM140T-18 + 
LM140T-24 + 

LM140AK- + 10 
5.0 

LM140AK- + 10 
12 

LM140AK- + 10 
15 

LM140AT-5 + 
LM140AT-6 + 
LM140AT-8 + 
LM140AT-10 + 
LM140AT-12 + 
LM140AT-15 + 
LM140AT-18 + 
LM140AT-24 + 

LM140LAH-I I 


LM168BYH 

5.0 


LM169H 

LM169BH 


LM185LD- D 
2.5 


10 

35 

12 

35 

14 

35 

18 

35 


10 

35 

12 

35 

14 

35 

18 

35 

21 

35 

27 

40 



nom min - max 

M 


,9 5, 

1,8 12 


440 25 2, 
440 25 


5,5 AC 
AC 

5,5 AC 
AC 

5,5 AC 
AC 

5,5 AC 
AC 


25 14 8 

25 17 10 

25 19 12 

25 23 15 

25 27 18 

25 33 24 


25 14 8 

25 17 10 

25 19 12 

25 23 15 

25 27 18 

25 33 24 


I 15 

14,25 

15,7 5-1A 

5 

4,75 

5,25 1A 

6 

5,7 

6,3 1A 

8 

7,6 

8,4 1A 

10 

9,5 

10,5 1A 

12 

11,4 

12,6 1A 

15 

14,25 

15,75 1A 

18 

17,1 

18,9 1A 

24 

22,8 

25,2 1A 

5 

4,9 

5,1 5-1A 

5 

A,8 

5,2 5-1A 

12 

11,75 

12255-1A 

r 12 

11,5 

12,5 5-1A 

15 

14,7 

15,3 5-1A 

1 15 

14,4 

15,6 5-1A 

5 

4,8 

5,2 1A 

6 

5,76 

6,24 1A 

8 

7,7 

8,3 1A 

10 

9,6 

10,3 1A 

12 

11,5 

12,5 1A 

15 

14,4 

15,6 1A 

18 

17,3 

18,7 1A 

24 

23 

25 1A 

5 

4,9 

5,1 1A 

12 

11,75 

12,25 1A 

15 

14,7 

15,3 1A 

5 

4,9 

5,1 5 

5,2 

5,1 

5,3 5 


1,2 

33 1,5A 

5 



10 



10 



1,235 

1,223 

1,247 -=20 

2,5 

2,462 

2,538 ^20 

2,5 

2,462 

2,538 ^20 



0,26 3-35 


0,16 3-40 15 10-500 
0,056 3-50 25 10-1500 
0,056 3-50 25 10-1500 
0,016 3-35 25 10-5A 


120 

14-30 

150 

17-30 


T0100 NS 1113 


r Q klQ T046 NS 201A 


T03 NS 8 

T046 NS 210 

T046 NS 210 

T046 NS 210 

T046 NS 210 

MO 4R 
T039 I NS 2R 


50 5-1500 40 80 
80 5-1500 52 76 


10 5-1500 40 80 

12 5-1500 45 78 

12 5-1500 52 76 

12 5-1500 70 74 

12 5-1500 75 72 

12 5-1500 90 70 


0 40 80 
75 72 


60 r c 
60 


2+ T03 MO 3 

NS 

2+ T03 MO 3 

NS 

2+ T03 MO 3 

NS 

2+ T03 MO 3 

NS 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

2+ T03 MO 3 1 

NS 

2+ T03 MO 3 

NS 

2+ T03 MO 3 

NS 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 

T0126 NS 75 


T039 NS 1 

T039 NS 1 

T039 NS 1 


T03 NS 3N 

T03 NS 3N 

T03 MO. 3R 11 

T099 NS 102 

T099 NS 102 

T099 NS 102 

T099 NS 102 

T046 NS 201A 

T046 NS 201A 

T046 NS 201A 

T03 NS 9R 
































































TYP 


D 


Z 


oz 


M] 


500 5 40 
1500 5 40 


-R 10 150d 3 40 A 50a 


-R 1W 
+R 800 12 
+R 800 12 
+R 800 12 
+R 800 12 
+R 800 12 

+ 10 200 
+ 10 1A 


LM2090A + 
LM209DB + 


LM217KA 

LM217KC 

LM217LA 

LM217LH 

LM217MR 

LM217HVH 

LM217HVK 


8,5 50 BC 
50 BC 
50 BC 
50 BC 


35 BD 15 
35 BD 3 


1,2 

37 

100 

0,026 

3-40 25 

10-500 

1,2 

37 

500 

0,026 

3-40 25 

10-1500 

1,2 

37 

500 

0,026 

3-40 15 

10-1500 





0 , 

3610-1500 


0,015 40 
0,015 40 
0,015 40 
0,015 40 
0,015 40 


4,7 5,3 

4,7 5,3 


4,7 5,3 

1,2 37 

1,2 37 


1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 57 

1,2 57 


5 0-20 

1 0-20 15 

5 0-20 

5 0-20 

5 0-20 

0,5 0-12 

0,056 0-12 
0,56 0-12 
0,56 0-12 
0,56 0-12 

50 5-500 40 

100 5-1500 40 
0,36 5-1000 
0,36 5-200 
. 50 5-500 85 

I 15 10-500 

I 15 10-1500 

) 0,16 10-1500 
) 15 10-1500 

) 0,16 10-500 
) 15 5-100 

) 5 10-500 

) 15 10-1500 
3 15 10-1500 


2R 12 
MO 4R 12 

SML 81R 12 
SML B1RA 

NS 16 
NS 106 

NS 15 
NS 112 
TI 46 
TI 112 


NS 107 
TI 107 


TI 126 
TI 126 


1R 11 
3R 11 



LM220K- 

5.0 


LM236H- 

2.5 

5 


)0 7 25 
)0 7 25 


+30 BD 
-30' 


5 4,9 5,1 5 

5,2 5,1 5,3 5 

6 5,85 6,15 5 

8 7,8 8,2 5 

9 8,8 9,25 5 

12 11,7 12,3 5 

15 14,7 15,3 5 

18 17,6 18,4 5 

24 23,5 24,5 5 


10 5 

10 5,2 


14 9 

17 12 

20 15 

23 18 


5.3 0-3A 25 

5.4 0-3A 

5.1 0-3A 15 

5.2 0-3A 


2,5 2,44 2,54 

5 4,9 5,1 

2,5 2,465 2,515 

5 


7-25 30 5-500 150{ 

7- 25 30 5-500 150 

8- 25 30 5-500 180 

10- 25 20 5-200 250 

11- 30 10 5-200 300 

14-32 10 5-200 400 

17-35 10 5-200 400 

20-35 10 5-200 500 

27-40 10 5-200 700 


7-25 30 

5-1500 

7-25 30 

5-1500 

8-25 50 

5-1500 

10-25 50 

5-1500 

11-30 30 

5-1000 

14-32 50 

5-1000 

17-35 30 

5-1000 

20-35 30 

5-1000 

27-40 30 

5-1000 

7-15 100 

0-3A 

7-15 50 

0-3A 

18-30 10 

0-50 

15-30 10 

0-50 

15-30 10 

0-50 


IN IN 
IN 


3N IN 
3N 


LM236AH- 
































































LM237H -R 10 
LM237K -R 10 
LM237MR -R 10 

LM237HVH -R 10 
LM237HVK 

LM238K +R 10 

LM240LAH- 
6 1 + 


LM240LAZ- 

6 


LM268BYH 

5 


LM268BYN 

5 


LM2B5D- 

1.2 


IM285H- 

1.5 

2.5 

LM285M 

M-1.2 

M-2.5 

LM285Z 

Z-1.2 

Z-1.2 

Z-2.5 

Z-2-.5 


LM305F 

LM305H 

LM305L 

LM305P 

LM305AH 

LM305AL 

LM305AP 

LM3053G 

LM305AJG 


nom min - max 



25 14 8 


TV] [mA] 


1,2 37 100 0,026 3-40 25 10-500 
1,2 37 500 0,026 3-40 25 10-1500 
1,2 37 500 0,016 3-40 15 10-500 
1,2 32 0,026 3-50 25 10-1500 

I, 2 32 2500 0,026 3-35 5 10-5000 

5,76 6,24 (100 20 8-25 6 1-40 
7,7 8,3 (100 20 10-25 8 1-40 
9,6 10,4 (100 25 12-30 10 1-40 

II, 5 12,5 (100 30 14-30 10 1-40 
14,4 15,6 (100 37 17-30 12 1-40 
17,3 18,7 (100 45 20-33 15 1-40 
23 25 (100 60 26-38 20 1-40 


11 

6 5,76 6,24 (100 

20 8-25 

14 

8 7,7 8,3 (100 

20 10-25 

16 

10 9,6 10,4 (100 

25 12-30 

19 

12 11,5 12,5 (100 

30 14-30 

23 

15 14,4 15,6 (100 

37 17-30 

27 

18 17,3 18,7 (100 

45 20-33 

33 

24 23 25 (100 

60 26-38 


5 4,9 5,1 

15 8-20 


5,2 5,1 5,3 

15 8-20 


1,2 33 1500 

0,016 3-35 


5 

0,0016 8-30 


10 

0,0016 13-30 


5 

0,0016 8-30 


10 

0,0016 13-30 


1,235 1,223 1,247 
2,5 2,462 2,538 

1,2 1,223 1,247 

2.5 2,462 2,538 

1.25 1,24 1,3 

1,2 1,223 1,247 

2.5 2,462 2,538 

1.26 1,24 1?3 
1,23 1,223 1,247 
1,235 1,223 1,247 

2.5 2,462 2,538 

2,5 2,462 2,538 



0,26 0-12 
0,056042 
16 0-12 
0,56 0-12 
0,26 0-45 
4 0-45 

0,56 0-12 
16 0-12 
4 0-45 


RR I sc 
[mA] 

V 

LdB] [mQ J 



150 50 
200 


T039 MO 2R 12 

T03 MO 4R 12 

T03 MO 4R 12 


T03 MO 3R 11 

T039 NS 1 

T039 NS 1 

T039 NS 1 

T039 NS 1 

T039 NS 1 

T039 NS 1 

T039 NS 1 

T092 NS 90 

T092 NS 90 

T092 NS 90 

T092 NS 90 

T092 NS 90 

T092 NS 90 

T092 NS 90 


T03 MO 3R 11 

*250- T099 NS 102 
'250 T099 NS 102 

DIP8 NS 121 
250- DIP8 NS 121 

S08 MO 34 
S08 MO 34 


IB T046 
IQ T046 
ia DIP8 
ia dip8 
la dips 
la T092 
la T092 
T092 
ia T092 


NS 201A 
NS 201A 
NS 222 
NS 221 
NS 221 
NS 292 
NS 291 
MO 291 
NS 291 
MO 291 

NS 16 
NS 106 

NS 15 
NS 112 
TI 46 
TI 112 
TI 46 

NS 15 
NS 107 
TI 106 
TI 47 
NS 107 
TI 106 
TI 47 
TI 106 




























LM320K- 

5.0 


LM320T- 

5.0 


500 7 25 j 

500 7 25 

500 8 25 

200 10 25 
200 11 30 
200 14 35 
200 17 40 
200 20 40 
200 27 42 

1500 7 25 

1500 .7 25 

1500 8 ' 25 
1500 10 25 
1500 11 30 

1A 14 35 
1A 17 40 
1A 20 40 
1A 27 42 

1500 7 25 

1500 7 25 

1500 8 25 

1500 10 25 
1A 11 30 
1A 14 32 
1A 17 32 


I.V] 


5,05 4,8 5,2 
5,05 4,8 5,2 
5 4,8 5,2 
5 4,8 5,2 
5 4,8 5,2 

1,22 1,16 1,28 


h * 10-4 

max 

[mV] 

fmA] lyv]a fv] 


100 I 507-25 50 



5-500 40 


3-40 
3-40 
3-40 
3-40 
3-40 
3-40 
3-40 
CA I 3-40 


CA 3-40 
3-40 


BA 3-40 
BC 


10 


LM320KC 

5.0 


LM320LZ 


5 . 



14 9 

17 12 


500 50 7-25 100 5-1500 40 

0,046 7-25 0,036 5-1A 

0,046 7-25 0,036 5-200 

500 50 7-25 50 5-500 


10 


1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 

1,2 37 



1,2 

37 


1,2 

57 


1,2 

57 


1,2 

37 


1,2 

37 


1,2 

37 


1,2 

37 


4,8 

5,2 

,2 

5 

5,4 


5,75 

6,25 


7,7 

8,3 


8,65 

9,35 

2 

11,6 

12,4 

5 

14,6 

15,4 

l8 

17,4 

18,6 

>4 

23,2 

24,8 


4,8 

5,2 

5,2 

5 

5,4 

6 

5,75 

6,25 

B 

7,7 

8,3 

9 

8,65 

9,35 

12 

11,6 

12,4 

15 

14,6 

15,4 

18 

17,4 

18,6 

24 

23,2 

24,8 

5 

4,8 

5,2 

5,2 

5 

5,4 

6 

, 5,75 

6,25 

8 

7,7 

8,3 

9 

8,65 

9,35 

12 

11,6 

12,4 

15 

14,5 

15,5 

18 

17,4 

18,6 

24 

23,2 

24,8 

5 

4,8 

5,2 

12 

11,5 

12,5 

15 

14,4 

15,6 

5 

4,8 

5,2 


0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 
0,16 0,16 
0,16 0,16 
0,046 3-40 25 
0,16 3-40 0,16 
0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 
0,16 3-40 1 
0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 
0,16 3-40 5 
0,046 3-40 25 
0,046 3-60 25 
0,046 3-60 25 
0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 
0,046 3-40 25 

40 7-25 50 

10 7-25 50 

10 8-25 30 

13 10-25 10 

4 11-30 10 


20-35110 
27-40115 



10-500 85 

10-1500 80 

10-1500 80 

10-1500 80 

10-1500 80 

10-1500 80 

10-500 80 

10-100 80 

10-100 80 

5-100 65 

5-40 80 

10-500 80 

10-500 65 

10-500 80 

10-100 80 

10-100 80 

5-40 80 

10-500 80 

10-500 80 

10-500 80 

5-500 150 64 
5-500 150 64 
5-500 180 64 
5-200 250 60 
5-200 300 80 
5-200 400 80 
5-200 400 80 
5-200 500 75 
5-200 700 70 


7-25 100 5-1500 150 64 

7- 25 50 5-1500 150 64 

8- 25 50 5-1500 180 64 

10- 25 50 5-1500 250 60 

11- 30 30 5-1500 300 80 

14-32 80 5-1000 400 80 

17-35 80 5-1000 400 80 

20- 35 30 5-1000 500 75 

27-40 30 5-1000 700 70 

7-25 50 5-1500 150 64 

7- 25 50 5-1500 150 64 

8- 25 50 5-1500 180 64 

•10-25 50 5-1500 250 60 ; 

11-30 30 5-1500 300 80 

14-32 80 5-1000 400 80 

17-35 80 5-1000 400 80 

21- 35 30 5-1000 500 75 

27-40 30 5-1000 700 70 

7-25 50 5-1500 150 64 

14-32 30 5-1000 400 80 

17-35 30 5-1000 400 80 

7-35 50 1-250 40 54 



































































TYP 

0 

P t 

x o 

U I 


$ 

R tjc 

A 

U I 


U 0 


J 0 

*10 

- U I 

*0L 


U 0N 

RR 

I SC 

m 

V 

Z 








R tja 







nax 


max 


ef 


[mA] 

1 





max 


min- 

max 

max 

max 



nom 

min - 

max 


[mV] 


[mV] 




r 0 + 






fflll 

KB 

[V] 

Pc] 

[k/w] 

0 C] 

[v] 


[V] 


[mA] 

[W] 8 [V] 

LW]fl [mA] 

W 

M 

[m2] 

M 



LM320LZ- 


■ 

Ml 



















■1 


10 

- 

I 


12 

35 

D 

3 

D 

15 

m 

9,6 

10,4 

100 

45 

12-35 

100 

1-100 

96 

52 


T092 

m 

93 

12 

- 

m 


14 

35 

D 

3 

D 

17 

12 

11,5 

12,5 

100 

45 

15-35 

125 

1-100 

120 

50 


T092 

H 

93 

15 

- 

10 

100 

18 

35 

D 

3 

D 

20 

15 

14,4 

15,6 

100 

45 

17-30 

125 

1-100 

120 

50 


T092 

NS 

93 

18 

- 

10 

100 

21 

35 

0 

3 

D 

23 

18 

17,3 

18,7 

100 

50 

21-35 

150 

1-100 

150 

49 


T092 

NS 

93 

24 

- 

10 

100 

27 

40 

0 

3 

D 

29 

24 

23 

25 


60 

27-40 

200 

1-100 

190 

46 


T092 

NS 

93 

LM320MP- 
























5.0 

- 

10 

500 

7,5 

25 

C 

12 

C 

10 

5 

4,8 

5,2 


40 

7-25 

100 

5-500 

150 

64 



NS 

72N 

5.2 

- 

10 

500 

7,5 

25 

C 

12 

C 

10 

5,2 

5 

5+4 

HI 

10 

7-25 

40 

5-500 

150 

64 


T0202 

NS 

72N 

6 

- 

10 

500 

8 

25 

C 

12 

C 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

10 

8-25 

40 

5-500 

180 

64 


T0202 

NS 

72N 

8 

- 

10 

500 

10 

25 

C 

12 

C 

13 

8 

7,7 

8,3 

500 

15 

10-25 

40 

5-500 

250 

60 


Mi 

NS 

72N 

9 

- 

10 

500 

11 

30 

C 

12 

C 

14 

9 

8,65 

9,35 

500 

4 

11-30 

40 

5-500 

300 

80 



NS 

72N 

12 

- 

10 

500 

14 

32 

c 

12 

C 

17 

12 

11,5 

12,5 

500 

24 

14-32 

100 

5-500 

400 

80 


T0202 

NS 

72N 

15 

- 

10 

500 

17 

35 

c 

12 

C 

20 

15 

14,4 

15,6 

500 

30 

17-35 

100 

5-500 

400 

80 


MS 

NS 

72N 

18 

- 

10 

500 

20 

40 

c 

12 

C 

23 

18 

17,4 

18,6 

500 

6 

21-35 

40 

5-500 

500 

75 



NS 

72N 

24 

- 

10 

500 

27 

42 

c 

12 

C 

29 

24 

13,2 

24,8 

500 

8 

27-40 

40 

5-500 

700 

70 



NS 

72N 

LM320MLP 
























5.0 

- 

10 

250 

7,3 

35 

H 


D 

10 

5 

4,8 

5,2 

250 

50 

7,3-35 

50 

1-250 

40 

54 



NS 

72N 

10 

- 

10 

250 

11 

35 

w 


D 

15 

■ 

9,6 

10,4 

250 

30 

12-35 

100 

1-250 

80 

58 


HH| 

NS 

72N 

12 


10 

250 

14 

35 

B 


D 

17 

12 

11,5 

12,5 

250 

40 

17-35 

150 

1-250 

120 

54 


BH8H 

NS 

72N 

15 

- 

10 

250 

17 

35 

D 


D 

20 

15 

14,4 

15,6 

250 

40 

17-35 

150 

1-250 

120 

54 


T0202 

NS 

72N 

18 

- 

10 

250 

21 

35 

D 


D 

23 

18 

17,3 

18,6 

250 

50 

21-35 

180 

1-250 

140 

53 



NS 

72N 

24 

- 

10 

250 

27 

40 

D 


D 

29 

24 

23 

25 


50 

27-40 

240 

1-250 

240 

50 


T0202 

NS 

72N 

LM323H 

+ 

10 

3A 


20 

C 

3 

C 

7,3 

5 

4,8 

5,2 


25 

7-15 

100 

0-3A 

40 

75 


T03P 

SAM 

80 









C 

7-15 

5 

4,75 

5,25 

0-3A 











LM323K 

+ 

10 

3A 


20 

CA 

2 

C 

7,3 

5 

4,8 

5,2 

0-3A 

25 

7-15 

100 

0-3A 

40 

75 


T03 

MO 

1 









C 

7-15 

5 

4,75 

5,25 

0-3A 









NS 


LM323T 

+ 

10 

3A 


20 

CA 

2 

C 

7,5 

5 

4,9 

5,1 

0-3 A 

15 

7-15 

50 

0-3A 

40 

75 


T0220 

MO 

80 









C 

7-15 

5 

4,8 

5,2 

0-3 A 











LM323AK 

+ 

10 

3A 


20 

CA 

2 

C 

7,5 

5 

4,8 

5,2 

0-3A 

25 

7-15 

100 

0-3A 

40 

75 


T03 

MO 

3 









C 

7-15 

5 

4,75 

5,25 

0-3A 











LM323AT 

+ 

10 

3A 


20 

CA 

2 

C 

7,5 

5 

4,9 

5,1 

0-3 A 

15 

7-15 

50 

0-3A 

40 

75 


T0220 

MO 

80 









C 

7-15 

5 

4,8 

5,2 

0-3 A 











LM325H 

+ 

ID 

100 


+30 

0 

45 

D 

+20 

+15 

14,5 

15,5 

100 

10 

18-30 

10 

0-50 

150 



BBS 

NS 

113 

LM325N 





















DIP14 

NS 

48 

LM325S 


5W 



















0IP14 

NS 

49 

LM325AN 

+ 

10 

100 

+30 

D 


C 

+20 

+15 

14,8 

15,2 

0 

10 

18-30 

10 

0-50 

150 



DIP14 

NS 

48 

LM325AS 


5W 



















DIP14 

NS 

49 

LM326H 

+ 

10 

100 


+30 

D 


C 

+20 

+1 2 

11,8 

12,2 

100 

10 

15-30 

10 

0-50 

100 




NS 

113 

LM326N 





















DIP14 

NS 

48 

LM326S 


5W 



















DIP14 

NS 

49 

LM327H 

+ 

2W 

100 

+30 

D 


C 

+20 

+5 

4,9 

5,1 

100 

15 

15-30 

10 

0-50 




Howl 

NS 

113 

LM327N 


1W 








-12 

11,8 

12,2 

100 








DIP14 

NS 

48 

LM327S 


5W 



















DIP14 

NS 

49 

LM329AH 

D 


2 

9 

40 

D 


25 


6,9 

6,6 

7,25 

<15 

15 

TK <lOppm/K 


100 

r 

n <2 Q 

T046 

NS 

201A 

LM329BH 



-30 












< 20ppm/K 




u 

T046 

NS 

201A 

LM329BZ 















< 20ppm/K 





T092 

NS 

291 

LM329CH 















< 50ppm/K 





T046 

NS 

201A 

LM329CZ 















< 50ppm/K 





T092 

NS 

291 

LM329DH 















« lOOppm/K 





T046 

NS 

201A 

LM329DZ 















<lOOppm/K 





T092 

NS 

291 

LM330T- 
























5.0 

+ 

10 

150 


35 

0 

4 

25 

14 

5 

4,8 

5,2 

150 

30 

6-26 

14 

3-150 

50 

56 


DIP8 

NS 

133 

LM333K 

-R 


3A 

3 

35 

BC 

1,25 

25 



1,2 

32 

V 1 

0,2 

3-35 

4 

10-3A 


60 


T03 

NS 

4R 

LM333T 

-R 


3A 

3 

35 

BC 

3 

25 



1,2 

32 

V 1 

0,2 

3-35 

4 

L0-3A 


. 60 


T0220 

NS 

82R 

LM336H- 
























2.5 

D 


10 

3,5 

40 

D 


25 


2,49 

2,39 

2,59 

1 






r n 

600+ 

T046 

NS 

210 

5.0 

D 


-15 

7 

40 

D 


25 


5 

4,8 

5,2 







u 

= 600+ 

T046 

NS 

210 

LM336M- 
























2,5 

D 


10 

3,5 

40 

D 


25 


2,49 

2,39 

2,49 

1 







600+ 

DIP8 

NS 

222 

5.0 

D 


-15 

7 

40 

D 


25 


5 

4,8 

5,2 

1 







600+ 

DIPS 

NS 

222 

LM336Z- 
























2.5 

D 


10 

3,5 

40 

0 


25 


2,49 

2,39 

2,59 

1 







600+ 

T092 

NS 

292 

5.0 

D 


-15 

7 

40 

D 


25 


5 

4,8 

5,2 

1 







600+ 

T092 

NS 

292 

LM336BH- 
























2,5 

D 


10 

3,5 

40 

0 


25 


2,49 

2,44 

2,54 

1 







2& + 

T046 

NS 

210 

5.0 

D 


-15 

7 

40 

D 


25 


5 

4,9 

5,2 








2Q + 

T046 

NS 

210 

LM336BM- 
























2.5 

D 


10 

3,5 

40 

D 


25 


2,49 

2,44 

2,54 

1 







1Q + 

DIP8 

NS 

222 

5.0 

D 


-15 

7 

40 

D 


25 


5 

4,9 

5,1 

1 







1Q + 

DIP8 

NS 

222 

LM336BZ-, 
























2.5 

D 1 


10 1 

3,5 

40 

0 


25 


2,49 

2,44 

2,54 

1 






, 

23 + 

T092 

NS 

292 

5.0 

D 


-15 

7 

40 

Lo 


25 


5 

4,9 

5.1 

1 






« 

23 + 

T092 

NS 

292 
















































LM337BT -R 10 
LM337LM -R 
LM337LZ D 
LM337MP -R 
LM337MR -R 

LM337MT -R 
LM337MT -R 

LM337MBT -R 
LM337HVH -R 
LM337HVK -R 

LM338K +R 

LM340K- 
3.0 


LM340K- 

18 

18 


27 

40 


35 


35 


35 

12 

35 


35 


35 


35 


40 

7 

35 

8 

35 

10 

35 

12 

35 

14 

35 

17 

35 

21 

35 


nom min - max 
[V] M 




3-40 50 
3-40 50 

3-40 50 
3-40 50 

3-40 50 
3-40 50 

3-40 50 
3-40 1 
3-40 50 


10-500 

10-500 

10-1500 

10-1500 

10-1500 

10-1500 

10-1500 

5-100 

10-100 


0,046 3-40 50 10-100 
0,16 3-40 15 10-500 

0,046 3-40 50 10-500 

0.16 3-40 15 10-500 


3-40 50 10-500 

3-50 50 10-200 

3-50 50 10-1500 


0,046 3-40 50 
0,046 3-50 50 
0,046 3-50 50 

0,036 3-35 25 


10 5 

7-20 5 
25 7-20 5 

LI 6 
25 11 6 

14 8 

11-23 8 
25 I 14 18 


4,8 5,2 5-1A 

4,75 5,25 5-1A 

4.75 5,25 5-1A 

5.75 6,25 5-1A 

5.7 6,3 5-1A 

7.7 8,3 5-1A 

7,6 8,4 5-1A 

7,6 8,3 5-1A 


7-25 50 
7-25 =10 


8-25 60 
8-25 =12 


10-25 80 
10-35 =12 


5-1500 40 
5-1500 40 

5-1500 45 
5-1500 45 

5-1500 52 
5-1500 52 


25 17 10 9,5 10,5 5-1A 


12-35=12 5-150d 70 


19 112 

14-27 12 
25 19 12 

23 15 

17-30 15 
25 23 15 

27 18 

25 27 18 

33 24 

25 I 33 24 


14 18 

11-23 8 


11,5 12,5 5-1A 

11.4 12,6 5-1A 

11.5 12,5 5-1A 

14,4 15,6 5-1A 
14,25 15,75 -1A 
14,4 15,6 5-1A 

17,3 18,7 5-1A 
17,1 18,9 5-1A 

23 25 5-1A 

22,8 25,8 5-1A 


4,8 5,2 5-1A 

4.75 5,25 5-1A 

5.75 6,25 5-1A 

5.7 6,3 5-1A 

7.7 8,3 5-1A 

7,6 8,4 5-1A 


14-30 120 
14-30 =12 

17-30 150 
17-30 =12 

21-33 180 
21-33 =12 

27-38 240 
27-38 =12 


25 17 10 9,5 10,5 5-1A 


19 '12 

14-27 12 


23 115 

17-30 15 


27 118 

21-33 18 


33 124 

27-38 24 


14 8 

17 10 

19 12 

23 15 


11.5 12,5 5-1A 

11.4 12,6 5-1A 

14.4 15,6 5-1A 
14,25 15,75 -1A 

17.3 18,7 5-1A 

17,1 18,9 5-1A 

23 25 5-1A 

22.8 25,2 5-1A 

4.8 5,2 

5,75 6,25 

7,7 8,3 

9.5 10,5 

11.5 12,5 

14.4 15,6 

17.3 18.7 


80 10-25 80 

=16 12-35 =12 

120 14-30 120 


5-1500 52 76 2-* 

5-1500 70 74 

5-1500 75 72 2h 


2R 12 
2R 

4R 12 
4R 

82R 12 
82R 

82R 12 
134 


5-1500 75 
5-1500 75 

5-1500 90 
5-1500 90 

5-1500 110 
5-1500 110 

5-1500 170 
5-1500 170 

5-1500 40 


60 8-25 60 5-150d 45 78 2+ 


T03 NS 3 


T03 NS 3 


T03 NS 3 


T03 NS 3 


150 17-30 150 5-1500 90 70 V 

180 21-33 180 5-1500 110 69 2+ 

240 27-38 240 5-1500 170 66 2 

=1 7-25 100 

=1,2 8-25 120 

=1,6 10-25 160 

=2 15-33 200 

=2,4 15-33 240 

=3 17-35 300 

=3.6 21-35 


T0220 NS 80 

T0220 MO 80 
NS 

T0220 MO 3 
NS 

T0220 MO 3 
NS 

T0220 MO 3 
NS 


T0126 P 
T0126 P 
T0126 P 
T0126 P 
T0126 P 


































































TYP 


D 


RR 


Z 


DZ 



*o pio—* U ] 

max 


[K/W]rc]| [V] 


8 35 0 4 25 11 6 

10 35 D 4 25 14 8 

12 35 D 4 25 17 10 


20 35 D 4 25 27 18 

26 40 0 4 25 33 24 


27 40 D 

7 35 D 

8 35 0 

10 35 D 

12 35 D 

14 35 0 

17 35 0 

21 35 D 

27 40 D 

7 35 D 4 

8 35 D 4 

10 35 D 4 

12 35 D 4 

15 35 D 4 

17 35 D 4 

21 35 D 4 

27 40 D 4 

7 35 D 4 

8 35 D 4 

10 35 D 4 

12 35 D 4 

14 35 D 4 

17 35 D 4 

21 35 D 4 


7 35 D 

8 35 D 

10 35 D 
12 35 D 


25 11 6 

25 14 8 

25 17 10 


8 35 D 4 

10 35 0 4 

12 35 D 4 
35 CA 5 

35 CA 5 

21 35 D 4 125 127 Il8 


25 33 24 


25 14 8 
25 17 1 
25 19 


min - max 
[V] 


[mV] 

[mA][Vv]6 [V] 


24 

23 

25 


480 

5 

4,9 

5,1 

5-1A 

10 

5 

4,8 

5,2 

5-1A 


6 

5,76 

6,24 

1A 

11 

8 

7,7 

8,3 

1A 

13 

10 

9,6 

10,4 

1A 

16 

12 

11,75 

12,25 1A 

18 

7 12 

11,5 

12,5 

5-1A 


Il5 

14,7 

15,3 

5-1A 

22 

0 15 

14,4 

15,6 

5-1A 


18 

17,3 

18,7 

1A 

31 

24 

23 

25 

1A 

36 

5 

4,9 

5,1 

5-1A 

10 

5 

4,8 

5,2 

5-1A 


6 

5,76 

6,24 

1A 

11 

8 

7,7 

8,3 

1A 

13 

10 

9,6 

10,4 

1A 

16 

12 

11,75 

12,25 

1A 

18 

12 

1 

11,5 

12,5 

5-1A 


b 

14,7 

15,3 

5-1A 

22 

1 15 

14,4 

15,6 

5-1A 


18 

17,1 

18,9 

1A 

24 

24 

23 

25 

1A 

36 

5 

4,8 

5,2 


1 

6 

5,75 

6,25 


1,2 

8 

7,7 

8,3 


1,6 

10 

9,5 

10,5 


1,6 

12 

11,5 

12,5 


2,4 

15 

14,4 

15,6 


3 

18 

17,3 

18,7 


3,6 

24 

23 

25 


4,8 

5 

4,8 

5,2 

1A 

2 

6 

5,7 

6,3 

1A 

3 

8 

7,6 

8,4 

1A 

4 

10 

9,5 

10,5 

1A 

16 

12 

11,5 

12,5 

1A 

12 

15 

14,4 

15,6 

1A 

15 

18 

17,1 

18,9 

1A 

4 

24 

22,8 

15,2 

1A 

6 

5 

4,8 

5,2 

1A 

10 

6 

5,76 

6,24 

1A 

11 


7,7 

8,3 

1A 

13 


9,6 

10,4 

1A 

16 

rh 

11,5 

12,5 

1A 

18 

flag 

14,4 

15,4 

1A 

22 


17,3 

18,7 

1A 

31 

24 

23 

25 

1A 

36 

5 

4,9 

5,1 1 

-100 

30 

■ 

5,82 

6,18 

-100 

20 

7,76 

8,24 

-100 

20 


9,7 

10,3 

-100 

25 

_ 



5-1,5A 40 80 2+ 

5-1500 45 78 

5-1500 52 76 

5-1500 70 74 

5-1500 75 72 2+ 

5-1500 90 70 2+ 

5-1500 110 69 
5-1500 170 66 


T0126I P 175 


T03 MO 3 

NS 

T03 NS 3 

T03 NS 3 

T03 NS 3 

T03 MO 3 

NS 

T03 MO 3 

NS 

T03 NS 3 

T03 NS 3 


5-1500 40 80 2+ T0220 MO 80 


5-1500 45 78 

5-1500 52 76 

5-1500 70 74 

5-1500 75 72 2+ 


T0220 NS 80 
T0220 NS 80 
T0220 NS 80 
T0220 NS 80 


5-1500 90 70 2+ T0220 MO 80 


5-1500 110 69 


T0220 NS 80 


7-25 100 


12 5-1500 45 78 
12 5-1500 45 78 
12 5-1500 52 76 
12 5-1500 70 74 
12 5-1500 75 72 
15 5-1500 90 70 
12 5-1500 110 69 
12 5-1500 170 66 

7- 35 10 5-1500 40 80 

8- 35 12 5-1500 45 78 
10-35 12 5-1500 52 76 
12-35 12 5-1500 70 74 
14-35 12 5-1500 75 72 
17-35 12 5-1500 90 70 
21-35 12 5-1500 110 69 
27-40 12 5-1500 170 66 


7- 25 20 

8- 25 6 


1-40 40 62 

1-40 50 60 

1-40 60 58 

1-40 70 57 


T039 NS 
T039 NS 
T039 NS 
T039 NS 


I 


10 



























































D 





nom min - max 

M M 


10 100 14 35 0 40 

10 100 17 35 D 40 

10 100 20 35 0 40 

100 28 40 0 40 


7 35 0 60 

8 35 D 60 

10 35 0 60 

12 35 D 60 


LM350K 

LM350T 

LM3S0BT 

LM368H- 

2.5 


LM368M- 

2.5 


LM368YH- 

2.5 


LM369BH 

LM369BN 

LM369CN 

LM369DM 

LM369DN 

LM3690Z 

LM369H 

LM369N 

LH376L 

LM376N 

LM376N8 

LM376P 

LM376JG 


14 35 0 60 

17 35 D 60 

20 35 D 60 

28 40 D 60 


4,5 35 D 
35 0 
35 0 


16 10 
19 12 

23 15 

27 18 


33 24 *23,3 24,7 100 60 26-3820 1-40 200 48 


100 8-25 100 5-500 
120 10-26 120 5-500 
160 16-30 160 5-500 
200 12-25 200 5-500 
240 10-25 240 5-500 
300 18-30 300 5-500 
360 20-32 360 5-500 
480 29-40 480 5-500 


17 10 

19 12 


19 12 

23 15 


7,5 20 C 2 

7.5 20 C 2 

5 35 C 2,3 

5 35 C 2,3 

5 35 BC 2,3 BC 

4.5 35 D 75 25 

35 D 75 25 

35 D 75 25 

4,5 35 0 25 

35 D 

4,5 35 0 
35 0 


25 10,5 
25 


11,75 

12,25 

14,7 

15,3 

17,45 

18,55 

23,3 

24,7 

4,9 

5,1 1- 

5,82 

6,18 

7,76 

8,24 

9,7 

10,3 

11,75 

12,25 

14,7 

15,3 

17,45 

18,55 

23,3 

24,7 

4,8 

5,2 

5,75 

6,25 

7,7 

8,3 

9,6 

10,4 

11,5 

12,5 

14,4 

15,6 

17,25 

18,75 

23 

25 

4,8 

5,2 

5,75 

6,25 

7,7 

8,3 

9,6 

10,4 

11,5 

12,5 

14,4 

15,6 

17,25 18,75 

23 

25 

4,8 

5,2 

5 

5,4 

1,2 

33 

1,2 

33 

1,2 

33 

1,9 

5,2 

1,9 

5,2 

1,9 

5,2 

1,9 

5,2 



7- 25 20 

8- 25 6 
10-25 8 
12-30 10 
14-30 11 
17-30 12 


[mA] 

tv] 

CdB] 

1-40 

80 

54 

1-40 

90 

52 

1-40 

150 

50 

1-40 

200 

48 

1-40 

40 

62 

1-40 

50 

60 

1-40 

60 

58 

1-40 

70 

57 

1-40 

80 

54 

1-40 

90 

52 

1-40 

150 

50 

1-40 

200 

48 


100 8-25 100 1-200 
100 10-26 120 1-200 
160 16-30 160 1-200 
200 13-25 200 1-200 
240 10-25 240 1-200 
300 18-30 300 1-200 
360 20-32 360 1-200 
480 29-40 480 1-200 

5 25 7,5-20 100 5-300 150 
5 25 7,5-20 100 5-300 150 

1500 0,036 3-35 25 10-3A 
1500 0,036 3-35 25 10-3A 
1500 0,036 3-35 25 10-3A 


TK 0,002ppm/K 
0,002ppm/K 
0,006ppm/K 
0,005ppm/K 
0,005ppm/K 
0,005ppm/K 
0,006ppm/K 
0,006ppm/K 


1,036 10 

12 

1,036 10 

16 

0,036 10 

30 

0,036 10 

12 

0,036 10 

16 

0,036 10 

12 

0,036 10 

16 

0,036 10 

12 

0,036 10 

16 

0,036 10 

30 

0,036 10 

10 























































LM385D- 
1.2 D 


LM385H- 

1.2 Id 


LM385S8- 

1.2 D 


LM385Z- 
1.2 D 


LM385BD- 
1.2 D 


LM385BH- 
1.2 D 


LM385LP- 
2.5 D 


LM385BZ- 

1.2 D 


LM385BLP- 
2.5 ID 


LM396K +R 
LM399H + 
LM399AH + 

LM399AH— 

50 + 

LM723H +R 
LM7233 +R 
LM723N +R 

LM723CD +R 

LM723CH +R 
LM723CD +R 
LM723CM +r: 

LM723CN +Ri 

LM723ID +R 1W 
LM723IN 

LM1575K- + 10 
LM1575L- + 10 
3,0 

LM1575K- + ID 
LM1575L- + 10 
3,3 

LM1575K- + 10 
LM1575L- + 10 
5 

LM1575K- + 10 
LM1575L- + 10 
12 

LM1575K- + 10 
LM1575L- + 10 
15 

LM1575K- 
AOJ +R 10 


LM2575M- + 10 
LM2575N- + 10 
LM2575T- + 10 
3.0 


40 D 
50 9,5 40 A 

50 9,5 40 D 
50 9,5 40 0 

50 9,5 40 D 

50 9,5 40 BC 
BC 



u o — 

X 0 

nom 

min - 

max 



M 


[mA 


1,235 

1,205 

1,260 

20 


1,192 

1,273 

20 

2,5 

2,425 

2,575 

20 


2,4 

2,6 

20 

1,235 

1,205 

1,26 

20 

2,5 

2,425 

2,575 

20 

1,235 

1,205 

1,26 

20 

2,5 

2,425 

2,575 

20 

1,235 

1,205 

1,26 

20 


1,192 

1,273 

20 

2,5 

2,425 

2,575 

20 


2,4 

2,6 

20 

1,235 

1,223 

1,247 

20 


1,21 

1,26 

20 

2,5 

2,462 

2,538 

20 


2,436 

2,564 

20 

1,235 

1,223 

1,247 

20 

2,5 

2,462 

2,538 

20 

2,5 

2,425 

2,575 

20 

1,235 

1,223 

1,247 

20 


1,21 

1,26 

20 

2,5 

2,462 

2,538 

20 


2,436 

2,564 

20 

2,5 

2,462 

2,538 

20 


1,25 

15 

10A 

6,95 

6,6 

1, 3 

10 

6,95 

6,6 

7,3 

10 

6,95 

6,6 

7,3 

10 


2 

37 



2 

37 



2 

37 



2 

37 



2 

37 


3 

2,97 

3,03 

200 

3 

2,88 

3,12 200-1 

1 

3,3 

3,27 

3,33 

200 

3,3 

3,2 

3,4 200-1 

I 

5 

4,95 

5,05 

1 

200 

5 

4,8 

5,2 200-1 

12 

11,88 

12,12 

200 



20 1-20 

25 7^- 1 

20 1-20 

2 ^j-1 


lppm/K ' 
lppm/K 

0,26 12-40 1,56 1-50 

0,16 12-15 0,26 1-50 
0,16 12-40 1,56 1-50 

0,56 12-40 0,26 1-50 
0,56 12-40 0,26 1-50 


25 30 115 

A 18-40 15 

25 

25 12 5 

A 8-40 5 


11,52 12,48 200-1A 


14,85 15,15 200 ' 

14,40 1 5,60 200-1A 

1,23 37 

1,217 1,245 200 vyvod FB 
1,193 1,267 200-1A vyvod FB 


2,94 3,06 200 


U ON RR X SC 
ef [mA] 

r o + 

&1V] [dB][ma] 


60 



S08 MO 34 


120 r Q -=1C S08 MO 34 


<=ia T046 NS 201A 

^lQ T046 NS 201A 

^1Q SO8 LT 34 

<1Q S08 LT 34 

-=1G T092 MO 291 

NS 

^lfi T092 MO 291 

LT 

*=12 SO 8 MO 34 

«1Q S08 MO 34 

*=1Q T046 NS 201A 

^12 T046 NS 201A 

«=1 Ci T092 TI 291 


60 T092 MO 291 

LT 

120 T092 MO 291 

LT 

120 -10 T092 TI 291 

74 T03 NS 9R 

50 r - 1 < 1,6 T046 NS 10 

J a 

50 -1.6 T046 NS 10 

a 

50 -1,6 T046 LT 10 

2 

86 74 T0100 NS 111 

DIP14 NS 43R 

DIP14 NS 43R 

20 86 S0P14 SAM 43R 

86 74 T0100 NS 111 

CDIP14 NS 43R 

DIP14 NS 43R 

86 DIP14 SAM 43R 

86 S0P14 SAM 143R 

DIP14 SAM 43R 

T03 SEM 4 111 

MO-078 SEM 201 


T03 I SEM 4 111 

MO-078 SEM 201 


T03 I SEM 4 111 

M0-078 SEM 201 


T03 ' SEM 4 111 

M0-078 SEM 201 


T03 I SEM 4 111 

M0-078 SEM 201 


T03 SEM 4 


S024 SEM 341 111 

DIP16 SEM 163 
T0220 SEM 87 























TYP 


D 


V 


Z 


OZ 


LM2575M- + II 
LM2575N- + II 
LM2575T- + II 
3,3 

LM2575M- + II 
LM2575N- + H 
LM2575T- + H 
5 

LM2575M- + I 
LM2575N- + I 
LM2575T- + I 
12 

LM2575M- + I 
LM2575N- + I 
LM2575T- + I 
15 

LM2575- 
AD3 +R I 


LM2930T- 

5.0 


LM2930- 

5KC 


LM2931D- 
5.0 + 

LM29310- 
5AQ + 

LM2931T +R 

LM2931T- 
5.0 + 

LM2931Z- 
5.0 + 

LM2931CD +R 

LM2931CT +R 

LM2931AD- 
5.0 | + 

LM2931AT- 
5.0 | + 

LM2931AZ- 
5.0 j + 

LM2931KC- 
5AQ 1 + 

LM2931LP- 
5AQ + 

LM2935T 2+ 


LM2936M + 

LM2936Z + 

LM2940T- 

5.0 + 10 1A 


LM2940CT- 

5.0 

12 

15 


12 3,3 3,23 3,37 200 
8-40 3,3 3,14 3,47 2Q0-1A 


12 5 4,9 5,1 200 

8-40 5 4,75 5,25 20O-1A 


25 112 11,76 12,24 200 

15-40 12 11,4 12,6 200-1A 


30 115 14,7 15,3 200 

18-40 1 5 14,25 15,75 200-1A 

1,23 37 

12 5 1,217 1,243 200 

8-40 5 1,18 1,28 200-1A 


S024 SEM 341 1 
DIP16 SEM 163 
T0220 SEM 87 


S024 SEM 341 
DIP 16 SEM 163 
T0220 SEM 87 


SEM 341 
SEM 163 
SEM 87 


S024 SEM 341 
DIP16 SEM 163 
T0220 SEM 87 


vyvod FD 
vyvod FD 


6-26 5 4,75 5,25 500 10 6-26 10 5-500 

14 5 4,5 5,5 150 25 9-16 50 5-150 

14 8 7,2 8,8 150 50 9-16 50 5-150 


4,5 5,5 150 25 

80 

4,5 5,5 150 25 

80 


9-16 50 5-150 

6-26 

9-16 50 5-150 

6-26 


100 66 

140 56 

170 52 

60 56 

60 56 


T0220 NS 68A 


TD220 TI 80 
T0226 TI 90 


7,2 8,8 150 50 9-16 50 5-150 

100 9-26 

7,2 8,8 150 50 9-16 50 5-150 

100 9-26 

4,75 5,25 10 10 9-16 50 5-100 

4,5 5,5 100 30 6-26 


4,75 5,25 150 10 9-16 50 

30 6-26 


10 9-16 50 5-150 

30 6-26 

1,56 0,6-2( 16 5-150 


4,75 5,25 10 10 9-16 50 

4,5 5,5 100 30 6-26 

4,75 5,25 10 10 9-16 50 

4,5 5,5 100 30 6-26 

3 24 10 1,5 0,6-26 16 

3 24 10 1,5 0,6-26 16 

4,81 5,19 10 10 9-16 50 

4,75 5,25 150 30 6-26 

4,81 5,19 10 10 9-16 50 

4,75 5,25 150 30 6-26 

4,81 5,19 10 10 9-16 50 

4,75 5,25 150 30 6-26 

4,75 5,25 150 10 9-16 50 

4,75 5,25 150 10 9-16 50 

30 6-26 


14 5 4,75 5,25 500 25 9-16 50 5-500 
14 5 4,75 5,25 1-10 50 6-26 50 1-10 

10 5 4,85 5,15 10 10 9-16 30 0,1-5 
30 6-40 30 5-50 

6-26 5 4,85 5,15 5-1A 20 7-26 35 50-1A 
9-26 8 7,76 8,24 5-1A 20 10-26 55 50-1A 
11-26 10 9,7 10,3 5-1A 20 12-26 65 50-1A 

6-26 ^ 4,85 5,15 5-1A 50 2-2650 50-1A 
13-26 12 11,64 12,36 5-1A 120 2-26 120 50-1A 
17-26 15 14.55 15,45 5-1A 150 2-26 150 50-1A 


90 52 300+ T0220 

700 

90 52 300+ T0226 TI 90 

700 

I 700 90 200+ SOP8 


500 80 S08 TI 24 

100 40+ T0220 NS 63 

700 90 200+ T0220 MO 80 

700 90 200+ T092 MO 90 

140 40+ S0P8 MO 36R 

140 40+ T0220 MO 85 

700 90 200+ SOP8 MO 36 11 

NS 

700 90 200+ T0220 MO 80 11 

NS 

700 90 200+ T092 MO 90 11 


500 80 
500 80 


100 66 200 + 

300 66 12 + 

500 60 450+ SOB 

120 T092 


80 11 
90 11 


T0220 NS 80 


35+ T0220 NS 80 1 

80+ T0220 I NS 80 

100+ T0220 | NS 80 
























LM2990T 

5.0 


LM2991T -R 


LM4040AIM- 

LM4040AIM3 


LM4040AIZ- 
2,5 D 

4,1 D 

5.0 D 


LM4040BIM- 
LM4040BIM3- 
LM4040BIZ- 
2,5 iD 

4.1 D 


LM4040CIM- 540 
LM4040CIM3- 306 
LM4040CIZ- 550 
2,5 iD 


LM4040DIM- 540 
LM4040DIM3- 306 
LM4040DIZ- 550 


LM4040EIM3- 306 
LM4040EIZ- 550 
2,5 | D 


LM4041AIM- 540 
LM4041AIM3- 306 
LM40441AIZ 550 
1.2 j D 

LM4041BIM- 540 
LM4041BIM3- 306 
LM4041BIZ- 550 
1.2 ID 


LM4041CIM- 540 
LM4041CIM3- 306 
LM4041CIZ- 550 
1.2 j D 

LM4041CIM- 540 
LM4041CIM3- 306 
LM4041CIZ- 550 
ADD j 

LM4041DIM- 540 
LM4041DIM3- 306 
LM4041DIZ- 550 
l ? in 


nom min - max 


M [V] 



4,75 5,25 1A 
4,94 5,46 1A 

11,4 12,6 1A 
14,26 15,75 1A 
2 25 


6,95 6,6 7,3 


frv] |[dB] 


-26 10 50-1A 1900 T0220 NS 63 

-26 40 50-1A 250 58 1500 T0220 NS 80N 


IT0220 NS 80N 


0,046 26 0,4 50-1A 


0,06-15 mA 

0,068-15 

0,074-15 

0,091-15 

0,1-15 

0,06-15 mA 

0,068-15 

0,074-15 

0,091-15 

0,1-15 


0,06-15 mA 

0,068-15 

0,074-15 

0,091-15 

0,1-15 


0,06-15 mA TKU R =d00ppm/K 35 
0,068-15 U R = 0,5 % 80 

0,074-15 80 

0,091-15 
0,1-15 


0,06-15 mA TKU R =150ppm/K 35 
0,068-15 U R = 1 % BO 
0,074-15 80 

0,091-15 
0,1-15 


0,06-15 mA TKUp=150ppm/K 35 

U R ? 2 % I 


0,06-12 mA TKU„=100ppm/K 20 

Up * o.i % , 


0,06-12 mA TKUp=100ppm/K 20 

U R B 0,2 % 


0,06-12 mA TKUp=100ppm/K 20 
U R B 0,5 % , 


0,06-12 mA|TKUp=100ppm/K 20 


52 900 T0220 NS SON 

52 750 T0220 NS 80N 

60 1500 T0220 NS 85A 85 


r D <2^ T092 NS 94 

I S08 NS 221 
i S0T23 NS 241 


NS 221 
NS 241 
NS 291 


NS 221 
NS 241 
NS 291 


S08 
SOT 2 3 
T092 
1,1 Q 


NS 221 
NS 241 
NS 291 


S0T23 
T092 
1,1 Q 


NS 241 
NS 291 


S08 NS 221 
S0T23 NS 241 
T092 NS 291 
'1,5 Q 

SOS NS 221 
S0T23 NS 241 
T092 NS 291 
-1,5 Q 


S08 NS 221 
SOT23 NS 241 
T092 NS 291 
-1,5 Q 

508 NS 222 
S0T23 NS 242 
T092 NS 292 


S08 NS 221 
SOT23 NS 241 
T092 NS 291 







































































































TYP 


D 


TYP 

D 

p t 

max 

[mW] 

x o 

max 

[mAj 

U I 

min-max 

[V] 

% 

max 

[°cj 

LM7BL05ACH+ 

10 

100 

8 

30 

D 

LM78L05ACM+ 

10 

100 



D 

LM78L05ACZ+ 

10 

100 



D 

LM78L06CH 

+ 

10 

100 

8 

30 

D 

LM78L06CP 

+ 

10 

500 



D 

LM78L06CZ 

+ 

10 

100 



0 

LM78L06ACH+ 

10 

100 

8 

30 

0 

LM78L06ACM4 

10 

100 



D 

LM78L06ACZ+ 

10 

100 



D 

LM78L08CH 

+ 

10 

100 


35 

0 

LM78L08CP 

+ 

10 

500 



0 

LM78L08CZ 

+ 

10 

100 



D 

LM78L08AC 

H-t 

10 

100 


35 

0 

LM78L08ACM+ 

10 

100 



D 

LM78L08ACZ+ 

10 

100 



D 

LM78L10CH 

+ 

10 

100 

8 

35 

D 

LM78L10CZ 

+ 

10 

100 



D 

LM78L10ACH+ 

10 

100 

8 

35 

D 

LM78L10ACZ+ 

10 

100 



D 

LM78L12CH 

+ 

10 

100 


35 

0 

LM78L12CZ 

+ 

10 

100 



D 

LM78L12ACH+ 

10 

100 


35 

D 

LM78L12ACM+ 

10 

100 



D 

LM78L12ACZ+ 

10 

100 



D 

LM78L15CH 

+ 

10 

100 


35 

D 

LM78L15CZ 

+ 

10 

100 



D 

LM78L15ACH+ 

10 

100 


35 

D 

LM78L15ACM+ 

10 

100 



D 

LM78L15ACZ+ 

10 

100 



0 

LM78L24C1 

+ 

10 

100 


40 

D 

LM78L24C^ 

+ 

10 

100 



D 

LM78L24ACH+ 

10 

100 


40 

D 

LM78L24ACZ+ 

10 

100 



D 

LM78M05CP 

+ 

10 

500 

7 

35 

0 

LM7BM08CP 

+ 

10 

500 

10 

35 

0 

LM78M10CP 

+ 

10 

500 

12 

35 

0 

LM78M12CP 

+ 

10 

500 

14 

35 

D 

LM78M15CP 

+ 

10 

500 

17 

35 

D 

LM78M18CP 

+ 

10 

500 

21 

35 

D 

LM78M24CP 

+ 

10 

500 

27 

40 

D 

LM79105AC 

M- 

10 

100 

7,3 

35 

D 

LM79L05ACZ- 

10 

100 



D 

LM79L12ACM- 

10 

100 

14 

35 

D 

LM79L12ACZ- 

10 

100 



D 

LM79L15ACM- 

10 

100 

17 

35 

D 

LM79L15ACZ- 

10 

100 



D 

LM79L18ACM- 

10 

100 

17 

35 

D 

LM79L18ACZ- 

10 

100 



D 

LM79L24ACM- 

10 

100 

21 

35 

D 

LM79L24ACZ- 

10 

100 



D 

LM79M05CP 


10 

500 


25 

C 

LM79M05CP 

- 

10 





LM79M05ACH- 

10 

500 


25 

D 

LM79M05ACP- 

10 





LM79M06ACH- 

10 

500 


35 

C 

LM79M06ACP- 

10 





LM79M08ACH- 

10 

500 


35 

C 

LM79M08ACZ- 

10 





LM79M12CI- 

- 

10 

500 


35 

C 

LM79M12CF 

- 

10 





LM79M12ACH- 

10 

500 


35 

C 

LM79M12ACP- 

10 





LM79M15CH 

- 

10 

500 


35 

C 

LM79M15CP| 

- 

10 





LM79M15ACH- 

10 

500 


35 

C 

LM79M15ACP- 

10 





LM79M24ACH- 

10 

500 


40 

C 

LM79M24ACP- 

10 





LP2950CZ- 







5.0 

a 

10 


-0,3 


BC 


■ 



































nom min - max 


-0,3 BC 

+ 3Q 

-0,3 A 

+30 

-0,3 BC 

+30 


-0,3 BC 
+30 


LT317AH +R ID 
LT317AK +R 
LT317AT +R 

LT317HVH +R 10 
LT317J&K +R 

LT317AHVH +R 
LT317AHVK +R 

LT323AK +R 10 
LT323AT +R 

LT337AH -R 10 
LT337AK 
LT337AT 

LT337AHVH -R 
LT337AHVK -R 

LT338AK +R 10 5A 

LT330AK +R 10 3A 
LT350AT +R 10 

LT580JH + 

LT580KH + 

LT580LH + 

LT580MH + 

LT580SH + 

LT580TH + 

LT580UH + 


LT581JH + 

LT581KH + 

LT581LH + 

LT581SH + 

LT581TH + 

LT581UH + 

LT1003CK + 10 5A 


LT1003MK + 10 5A 




4,975 5,025 100 
4,93 5,07 100 

4,975 5,025 
4,925 5,075 100 

4,95 5,05 
4,88 5,12 

4,975 5,025 
4,93 5,07 

3 40 1500 


40 1500 


60 1500 


60 1500 


5 5 4,95 5,05 0 

1,2 37 

1,2 47 

1,2 32 

1,2 32 


40 1500 


0,20 6-30 0,26 0,1-100 160 220 

0,56 6-30 0,36 0,1-100 160 220 

0,46 6-30 0,36 0,1-100 160 220 

0,26 6-30 0,26 .,-100 160 220 


3-40 15 10-1500 65 

3-40 15 10-1500 65 

3-60 15 10-1500 65 

3-60 15 10-1500 65 

7-15 50 0-3A 40 

3-40 25 10-1500 

, 3-50 25 10-1500 

i 3-35 15 10-5A 

I 3-35 15 10-3A 

> 3-40 25 10-1500 


40 1500 0,016 3-40 25 10-1500 


3 60 1500 0,046 3-60 25 10-1500 65 

3 60 1500 0,016 3-60 25 10-1500 65 

4,95 5,05 0 10 7-15 50 0-3A 40 4500 

1,2 37 0,016 3-40 25 10-1500 66 


15 2,5 

15 2,5 

15 2,5 

15 2,5 

15 2,5 

15 2,5 


1,2 47 

1,2 32 

1,2 32 

2,425 2,575 
2,475 2,525 
2,49 2,51 
2,49 2,51 
2,475 2,525 
2,475 2,525 
2,475 2,525 

9,97 10,03 

9,99 10,01 
9,995 10,005 
9,97 10,03 

9,99 10,01 

9,995 10,005 

4,9 5,1 

4.8 5,2 0- 

4.9 5,1 

4,8 5,2 0- 


1,235 1,231 1,239 
1,235 1,225 1,245 

2,5 2,48 2,52 

2,5 2,47 2,53 


0,016 3-50 25 10-1500 

0,016 3-35 15 10-5A 

0,016 3-35 15 10-3A 


TKU„= [mV] 


3 15-30 0,5 

3 15-30 0,5 

3 15-30 0,5 

3 15-30 0,5 

3 15-30 0,5 

3 15-30 0,5 

15 7-15 100 

15 7-15 100 

TKU r = [ppm/K] 

20 0,02-20 

20 0,02-20 


0-10 4,3 
0-10 1,75 
0-10 25 


0-10 4,5 

0-5 13,5 
0-5 6,75 
0-5 2,25 
0-5 30 



LT 3R 
LT 81R 

LT 1R 
LT 3R 
LT 81R 

LT 1R 
LT 3R 
LT 81R 


LT 3R 
LT 81R 


LT 201A 
LT 291 
















































LT1004HM- 
1.2 ID 


LT1005CK 2+ 10 1700 20 

LT1005CT 

LT1005MK 

LT1009CH + ' 10 

LT1009CZ + -20 

LT1009MH + 10 

LT1009S8 + 10 


LT1019CH- ^ 
LT1019CN8- 
LT1019MH 
2.5 I 


10 |2=18V 


LT1019ACH- + 10 2=18V 
LT1019ACN- | 1 

LT1019AMH- 
2.5 I 


LT1020CJ + 10 125 
LT1020CN + 10 125 
LT1020CS + 10 125 
LT1020MJ + 10 125 

LT1021ACH + 
LT1021AMH + 

Jo | 

LT1021BCH- + 
LT1021BCN8 + 
LT1021BMH + 

5 I | 


LT1021CCH- + 
LT1021CCN8 + 
LT1021CMH- + 

5 I I 


LT1021DCH- + 
LT1021DCN8- + 
LT1021DMH- + 
5 l 


LT1021DCS8- + 
5 (2105) 

7 (2107) 

10 ( 2110 ) 

LT1027BCH + 
LT1027BCN + 
LT1027BMH + 

LT1027CCH + 
LT1027CCN + 
LT1027CMH + 

LT1029CH D 
LT1029CZ D 
LT1029MH D 

LT1029ACH D 
LT1029ACZ D 
LT1029AMH D 
LT1031BCH + 
LT1031BMH + 


1,235 1,231 1,239 
1,235 1,225 1,245 

2,5 2,48 2,52 

2,5 2,47 2,53 

1,235 1,231 1,239 
1,230 1,220 1,245 

2,5 2,48 2,52 

2,5 2,46 2,536 


20 

0,02-20 

1 

20 

1 

0,02-20 

i 

20 

1 

0,02-20 


25 10 5 

C 7-20 5 
25 10 5 

25 7-20 5 


5.1 0 

5.2 0-1A 

5.1 0 

5.2 0-35 



2,5 2,495 2,505 1 

2,5 2,495 2,505 1 6 

2,5 2,49 2,51 1 10 0,4-10 


2.5 + 0,2 % 

4.5 + 0,2 % 
5 + 0,2 % 
10 + 0,2 H 


2.5 + 0,05 % 

4.5 + 0,05 % 

5 + 0,05 * 

10 + 0,05 % 

4-36 2,5 2,46 2,54 

6 Ic<80 pA <0,1 

25 36 I~<12CfciA <0,1 

25 12 <20 mA 125 


25 12 7 6,95 7,05 0 

25 15 10 9,95 10,05 0 


25 10 5 4,95 5,05 0 

25 12 7 6,95 7,05 0 

25 15 10 9,95 10,05 0 


25 15 10 9,995 10,005 0 


25 12 7 6,95 7,05 0 

25 15 10 9,95 10,05 0 


3ppm/K 40 

0,46 0-1 

3ppm/K 40 

0,46 0-1 

3ppm/K 40 

0,46 0-1 

3ppm/K 40 

0,86 0-1 

3ppm/K 40 

0,46 0-1 

3ppm/K 40 

0,46 0-1 

3ppm/K 40 

0,46 0-1 

3ppm/K 40 

0,86 0-1 

0,0156 36 

0,3 0,6-1 

0,0156 36 

0,5 6 

M/AI r = 

ppm/K] 


25 12 7 


6,95 7,05 


25 15 10 9,95 10,05 0 

25 10 5 4,9 5,1 

25 10 5 4,9 5,1 

25 5 4,95 5,05 I R =1I TK<12mV 

25 5 4,99 5,01 I R =1 

25 15 10 9,995 10,005 0 


25 

o-: 

25 

o-: 

20 

o-: 

25 

o-: 

25 

o-: 

20 

o-: 

25 

o-: 

20 

0- 

25 

0- 

25 

0- 

20 

0- 

25 

0- 

25 

i n 

0- 

n_ 


SOS LT 34A 


T046 LT 201A 


T03 LT 9 62 

T0220 LT 62 

T03 LT 9 

T046 LT 210 

T092 LT 292 

T046 LT 210 


T099 LT 262 

DIPS LT 138 

T099 LT 262 


T099 LT 262 

DIP8 LT 138 

T099 LT 262 


CDIPH LT 50 
DIP14 LT 50 


LT 101 
LT 101 


TKU o - 

5 ppm/K 


600+ T046 
T092 
T046 

600+ T046 
T092 
T046 
T05 


LT 101 
LT 121 
LT 101 


LT 101 
LT 121 
LT 101 


LT 101 
LT 121 
LT 101 


LT 102B 
LT 122B 
LT 102B 

LT 102B 
LT 122B 
LT 102B 

LT 210 
LT 292 
LT 210 

LT 210 
LT 292 
LT 210 
LT 1 





































0 80 
0 160 
0 80 
D 160 


5 10 9,99 10,01 0 4 11-14 

2 14-40 

5 10 9,98 10,02 0 4 11-14 25 

2 14-40 


1,2 32 

1,2 32 


1,225 1,21 1,24 -0,1 

7 6,8 7,3 -0,1 

2,5 2,46 2,54 -0,1 

7 6,8 7,3 -0,1 


0,026 3-35 50 
1 

0,01563-35 50 
1 



3A 7 20 C 2,5 

C 3 
A 2,5 
U 


1,225 1,21 1,24 -0,1 

7 6,8 7,3 -0,1 

2,5 2,46 2,54 -0,1 

7 6,8 7,3 -0,1 

1,225 1,21 1,245 0,1 

7 6,8 7,3 -0,1 

2,5 2,46 2,54 -0,1 

7 6,8 7,3 -0,1 

5 4,9 5,1 0 2 

5 4,8 5,2 0-3A 

5 4,9 5,1 0 1 

5 4,8 5,2 0-75 

12 11,76 12,24 0 4 


15-30 12 11,52 12,48 


7-20 35 8-12 

7-20 15 0-75 

15-30 80 0-3A 

7-30 15 0-75 


7-30 0,1 0,3 

15 5 4,9 5,1 0 1 7-30 15 0-75 

7-30 5 4,8 5,2 0-75 

1,2 32 0,02 3-35 0,6 20-10A 

1,2 32 0,01 3-35 0,4 20-10A 

1 25 0,5 15-30 0,3 10-7500 

1 25 0,5 15-35 0,3 10-7500 

8 5 4,95 5,05 0 10 6-2020 0-7500 

6-20 5 4,9 5,1 7500 

15 12 11,88 12,12 0 25 13-25 36 0-7500 

13-25 12 11,76 12,24 7500 


1 25 


0,5 15-300,310-5000 


8 5 4,95 5,05 0 10 6-20 20 0-7500 

6-20 5 4,9 5,1 5000 


15 '12 11,88 12,12 0 25 13-25 36 0-7500 

13-25 12 11,76 12,24 5000 


25 


0,5 

15-30 

0,3 

10-3A 

25 


0,5 

15-35 

0,3 

10-3A 

5,05 

0 

10 

6-20 

20 

0-3000 

5,1 

3000 






15 112 11,88 12,12 0 25 13-25 36 0-3000 

,13-2512 11,7612,243000 

1 15 500 0,261,5-15 0,36 10-500 

1 15 1500 

1 15 500 

1 15 1500 

8 5 4,95 5,05 0 10 6,5-20 20 0-1500 

6-20 5 4,9 5,1 0-1500 

8 12 11,88 12,12 0 25 13-25 36 0-1500 

13-26 12 11,76 12,24 1500 



OO 


















































































u o -- 

*0 

nom min - max 

M 

M] 


LT1086MK12 + 10 150C 


25 

A 

LT1087CK +R 10 


30 

C 

LT1087CT +R 


30 

C 

LT1087MK +R 10 


35 

A 

LT1120CH + 10 125 

125 

36 

C 

LT1120CJ8 + 



C 

LT1120CN8 + 




LT1431CN8 + 


36 

D 

LT1431CZ + 




LT1431M38 + 


36 

A 

LTZ1000 D 

1= 35V 

A 

LTZ1000A D 

2=35V 

A 

M5199T +R 650 200 

9,5 

35 


M5199AY +R 3300 1A 

9,5 

35 


MA723CJ +R 800 150 


40 

D 

MA723CL +R 




MA723CN +R 




MA723MJ +R 800 150 


40 

A 

MA723ML +R 




MA723MN +R 




MA487 + 


35 

BE 

MA7805 + 10 1A 


35 

C 

MA7805P + 




MA7812 + 10 1A 


35 

C 

MA7812P + 




MA7815 + 10 1A 


35 

C 

MA7815P + 




MA7824 + 10 1A 


40 

C 

MA7824P + 




-MAA550 + 15 



15C 

MAA550A + 




MAA723 +R 800 150 


40 

A 

MAA723H +R 700 150 


40 

A 

MAA723CN +R 800 150 


40 

D 

MAB01D + 500 

12 

40 

D 

MAB01H + 500 

12 

40 

0 

MAB399 + 20 


40 

D 

MAB580S + 400 


40 

D 

MAB3999 + 20 


36 

D 

MAC01 + 500 

12 

40 

A 

MAC199 + 20 


40 

A 

MAE299 + 20 


40 

BB 

MAE299A + 20 


40 

BB 

MAX663CPA +P 625 50 


18 

D 

MAX663CSA +P 450 



D 

MAX663EJA +P 800 50 


18 

B 

MAX663EPA +P 625 



B 

MAX663ESA +P 625 



B 

MAX663M0A +P 800 50 


18 

A 

MAX664CPA +P 625 25 


18 

D 

MAX664CSA - 450 



D 

MAX664E3A +P 800 25 


18 

B 

MAX664EPA - 625 



B 

MAX664ESA 625 



B 

MAX664MJA +P 800 25 


18 

A 

MAX666CPA +P 825 50 


18 

D 

MAX666CSA +P 450 



D 

MAX666EJA +P 800 50 


18 

B 

MAX666EPA +P 625 



B 

MAX666ESA +P 625 



B 

MAX666MJA +P 800 50 


18 

A 



25 13-25 36 0-1500 

0,261,5-15 0,3 10-5A 
0,5 15-30 

0,261,5-15 0,3 10-5A 
0,5 15-35 

0,0156 4-36 0,6 -2/+2 
0,015 6 6-36 0,5 6 


30ppm/K 

50ppm/K 


Ii*V] [dB] 


60 


0,36 

10 

50 

0,36 

10 

50 

2 

12-40 6 

1-50 

2 

12-40 6 

1-50 


5 6-26 15 5-500 

100 7-25 100 5-1500 

50 8-12 50 250-750 

240 14-30 240 5-1500 

120 16-22 120 250-750 

300 17-30 300 5-1500 
150 20-26 150 250-750 

480 27-38 480 5-1500 
240 30-36 240 250-750 


0,16 12-15 0,15 1-50 
0,26 12-40 

0,16 12-15 0,3 1-50 

0,16 12-15 0,2 1-50 

0,56 12-40 


0,356 2-15 
0,356 2-15 


0,356 2-15 
0,356 2-15 

0,356 2-15 

0,356 2-15 
0,356 2-15 

0,356 2-151 


T03 LT 11 
T0220 LT 61 


T099 LT 261 
CDIP8 LT 137 
DIP8 LT 137 

100+ DIP8 LT 139 
T092 LT 95 

100+ CDIP8 LT 139 

T099 LT 114 
T099 LT 114 


T0100 MIT 116 

T0100 MIT 115 

74 CDIPl^ TI 43R 

T0100 TI 111 

DIP14 TI 43R 

74 CDIPli TI 43R 

T0100 TI 111 

DIP14 TI 43R 

55 T0220 TS 68 

40 78 50+ T03 TS 3 

T0220 TS 80 

75 71 60+ T03 TS 3 

T0220 TS 80 

90 70 70+ T03 TS 3 

T0220 TS 80 

170 66 80+ T03 TS 3 

T0220 TS 80 

25 T01 TS 202 

T01K TS 202K 

T0100 TS 111 

T0100 TS 111 

DIL14 TS 43R 


30 T099 TS 101 
30 T099 TS 101 


50 

0-10 60 


1500+|T046 TS 10. 

DIP8 TS 223 
2500+|T046 TS 10 
T099 TS 101 
1000+ T046 TS 10 
1000+ T046 TS 10 
1000+ T046 TS 10 

DIP8 MAX 130 
S08 MAX 26 

CDIP8 MAX 130 


S08 

MAX 

CDIP8 

MAX 

DIP8 

MAX 

S08 

MAX 

CDIP8 

MAX 

DIP8 

MAX 

S08 

MAX 

CDIP8 

MAX 

DIP8 

MAX 

S08 

MAX 

CDIP8 

MAX 

DIP8 

MAX 

S08 

MAX 

CDIP8 

MAX 






























MAX670CD 

MAX670ED 


l o r u io— U I 

max 



nom min - max [mV] 

[V] [V] [mA][VV]fi [V] 


15 10 9,9975 10,0025 0,1 13-16 
15 10 9,999 10,001 0,05 13-16 


15 10 9,995 10,005 0 0,016 13-33 0,0026 0-10 

15 ^Uq= 1,4 <3,5mV 

15 10 9,995 10,005 0 0,016 13-33 0,0026 0-10 

15 A Uq= 2, 2< 5,5mV 


15 10 9,995 10,005 0 0,016 13-33 0,0026 0-10 

15 A Ug=3, 6 < 9mV 

15 5 4,9975 5,0025 0 0,016 8-33 0,0026 0-10 

15 iiU 0 =0,7^1,75mV 

25 15 5 4,9975 5,0025 0 0,016 8-33 0,0026 0-10 

BB 15 2JU 0 =l,l<2,75mV 


25 15 5 4,9975 5,0025 0 0,016 8-33 0,0026 0-10 

A 15 2lU 0 =l,8<4,5mV 

25 15 10 9,985 10,015 0,016 13-33 0,0026 0-10 TKU 0 «*12pbm/K 

25 15 10 9,985 10,015 0 0,016 13-33 0,0026 0-10 TKUq<15p xn/K 

25 15 10 9,985 10,015 0 0,016 13-33 0,0026 0-10 TKU Q <20p 3m/K 

| 

25 15 5 4,993 5,007 0 0,016 8-33 0,0026 0-10 TKU Q <12pam/K 

25 15 5 4,993 5,007 0 0,016 8-33 0,0026 0-10 TKu[<A5ppm/K 

25 15 5 4,993 5,007 0 0,016 8-33 0,0026 0-10 IKU^Oppm/K 

7 s 7 A9RS ? sms 0 4 4.5-18 15 0-10 15 I I 35 


2,4985 2,5015 0 

4 4,5-18 

15 0-10 

2,4975 2,5025 0 

6 4,5-18 


2,4975 2,5025 0 
2,495 2,505 0 

4 4,5-18 

6 4,5-18 

15 0-10 

2,4985 2,5015 0 

4 4,5-18 

15 0-10 

2,497 2,503 0 

6 4,75-1 

3 

2,4975 2,5025 0 

4 4,5-18 15 0-10 


2,494 2,506 0 

2,4985 2,5015 0 
2,496 2,504 0 

2,4975 2,5025 0 
2,4925 2,5075 0 


4,998 

4.996 

4.997 
4,992 

4.998 
4,9945 

4.997 
4,99 

4.998 
4,9935 


5,002 0 
5,004 0 

5,003 0 
5,008 0 

5,002 0 
5,0055 0 

5,003 0 
5,01 0 

5,002 0 
5,0065 0 


5 

4,997 

5,003 

0 

5 

4,988 

5,012 

0 

10 

9,997 

10,003 

0 

10 

9,993 

10,007 

0 

10 

9,995 

10,005 

0 

10 

9,985 

10,015 

0 

10 

9,997 

10,003 

0 

10 

9,99 

10,01 

0 

10 

9,995 

10,005 

0 

10 

9,975 

10,025 

0 

10 

9,997 

10,003 

0 














































































































































MB3752C 

MB3752K 

MB3732M 

MB3752P 

MC78L026 

* CG 
CP 

MC78L05 

CG 

CP 

MC78L05 

ABD 

ABP 

MC78L03 

ACD 

ACG 

ACP 

MC79L05 

ACD 

ACZ 

AIZ 

MC78L06 

ACD 

ACZ 

MC78L06.; 

CG 

CP 

MC78L06.I 

CG 

CP 

MC78L07. 

CG 

CP 


MC78L08 
ABD n 

ABP n 

MC78L08 
ACD h 

ACG h 

ACP -< 

MC78L08 
ACD h 

ACZ n 

AIZ h 

MC78L08.1 
CG 

CP H 

MC78L09 
ACD -t 

ACZ < 


MC78L10 

ACD 

ACZ 


MC78L12 

CG 

CP 

MC78L12 

ABD 

ABP 

MC78L12 

ACD 

ACG 

ACP 

MC78L12 

ACD 

ACZ 

MC78L12 

AIZ 


9,5 40 A 
9,5 40 C 
9,5 40 D 
9,5 40 GA 


9,995 10,005 0 4 
9,975 10,025 0 


25 8 2,6 2,4 2,8 


25 10 5 

CA 7-20 5 

25 10 5 

BD 7-20 5 

25 10 5 

CA 7-20 5 


25 10 5 

CA 7-20 5 
BD 

25 12 6 

CA 8-20 6 


25 12 6,2 

25 12 6,2 

25 15 6,8 

25 15 6,8 

25 15 7,5 

25 15 7,5 

25 14 8 

CA 10-23 8 

25 14 L 

BD 10-23 8 

25 14 L 
CA 10-23 8 


6 6,4 

6 6,4 

6,5 7,1 

6,5 7,1 

7,1 7,9 

7,1 7,9 


25 14 8,1 7,2 8,8 40 

25 14 8,1 7,2 8,8 40 


12-40 

12-40 


15 

0-10 


6 

1-50 

0,3 

1-50 

60 

1-100 

30 

1-40 

60 

1-100 

30 

1-40 

60 

1-100 

30 

1-40 

60 

1-100 

30 

1-40 

80 

1-100 

40 

1-40 

80 

1-100 

40 

1-40 

80 

1-100 

40 

1-40 

80 

1-100 

40 . 

1-40 

80 

1-100 

40 

1-40 

90 

1-100 

45 

1-40 

90 

1-100 

45 

1-40 

94 

1-100 

47 

1-40 

94 

1-100 

47 

1-40 

100 

1-100 

50 

1-40 

100 

1-100 

50 

1-40 

100 

1-100 

50 

1-40 

100 

1-100 

50 

1-40 

100 

1-100 

50 

1-40 




[dB][mQ] 


35 CDIP8 MAX 22A 

DIP14 FUI 43R 
T0100 FUI 111 
DIP14 FUI 43R 
DIP14 FUI 43R 



















MC78L13.5 
CG h 

CP h 

MC78L15 
CG h 

CP h 

MC78L15 

ABD 

ABP 

MC78L15 

ACO 

ACG 

ACP 

MC78L15 

ACD 

ACZ 


MC78L18 
CG + 

CP + 

MC78L18 
ABD + 

ABP + 

MC78L18 

. ACD + 

ACG + 

ACP + 

MC78L18 
ACD + 

ACZ + 


MC78L24 

CG 

CP 

MC7SI-24 

ABD 

ABF 

MC78L24 

ACD 

ACG 

ACP 

MC78L24 

ACD 

ACZ 


MC78L26 

ACZ 


MC78L62 

ACZ 


MC78L82’ 

ACZ 


MC78M05 

BT + 10 500 

MC78M05 

CG + 500 

CP + 500 

MC78M05 

CT + 500 

CDT + 

CDT-1 + 

MC78M05 . 

CT + 10 500 

IT + 10 500 

MC78M06 

BT + 10 500 

MC78M06 

CG + 10 500 

CP + 


U I 

u o —— : o 


nom min - max 

M 

[V] [mA] 


17 13,5 12,15 14,85 40 

17 13,5 12,15 14,85 1-40 

23 15 13,8 16,2 40 300 17-30 150 1-100 90 

17-30 15 13,5 16,5 1-40 250 20-30 75 1-40 



23 *15 13,8 16,2 40 300 17-30 150 1-100 90 

17-30 15 13,5 16,5 1-40 250 20-30 75 1-40 


23 115 14,4 15,6 40 300 17-30 150 1-100 90 

17-30 15 14,25 15,75 1-40 250 20-30 75 1-40 


23 115 14,4 15,6 40 300 17-30 150 1-100 90 

17-30 15 14,25 15,75 1-40 350 20-30 75 1-40 

23 |l5 14,4 15,6 40 300 17-30 150 1-100 90 

17-30 15 14,25 15,75 1-40 350 20-30 75 1-40 


27 |18 16,6 19,4 40 325 22-33 170 1-100 150 

21-33 18 16,2 19,8 1-40 275 21-33 85 1-40 


27 118 16,6 19,4 40 325 22-33 170 1-100 150 

21-33 18 16,2 19,8 1-40 275 21-33 85 1-40 


27 118 17,3 18,7 40 325 22-33 170 1-100 150 

21-33 18 17,1 18,9 1-40 275 21-33 85 1-40 


27 ll8 17,3 18,7 40 300 22-33 170 1-100 150 

21-33 18 17,1 18,9 1-40 250 21-33 85 1-40 

27 i 18 17,3 18,7 40 300 22-33 170 1-100 150 

21-33 18 17,1 18,9 1-40250 21-3385 1-40 


33 124 22,1 25,9 40 350 27-38 200 1-100 200 

28-38 24 21,6 26,4 1-40 300 2B-38 100 1-40 


33 124 22,1 25,9 40 350 27-38 
28-38 24 21,6 26,4 1-40 300 28-38 


33 124 23 25 40 350 27-38 

27-38 24 22,8 25,2 1-40 300 28-38 


33 124 23 25 40 300 27-38 

27-38 24 22,8 25,2 1-40 250 28-38 

33 J24 23 25 40 300 27-38 

27-28 24 22,8 25,2 1-40 250 28-38 

9 2,6 2,5 2,7 40 40 4,7-20 

9 2,6 2,5 2,7 40 40 4,7-20 

12 6,2 5,95 6,45 40 65 8,5-20 

12 6,2 5,95 6,45 40 65 8,5-20 

14 8,2 7,87 8,53 40 80 11-23 

14 8,2 7,87 8,53 40 80 11-23 


4,8 5,2 350 50 

4,75 5,25 5-350 

4,75 5,25 5-200 

4,75 5,25 5-200 

4,8 5,2 350 50 

4,75 5,25 5-350 


4,8 5,2 350 100 7-25 100 5-500 40 

4,75 5,25 5-350 50 8-25 50 5-200 

4,8 5,2 350 100 7-25 100 5-500 40 

4,75 5,25 5-350 50 8-25 50 5-200 


5 75 6,25 350 50 8-25 120 5-500 45 

5,7 6,3 5-350 160 5-200 I 

5,75 6,25 350 100 8-25 

5,75 6,25 350 


























MC78M06 

CT 


MC70MO8 

BT 


MC78M08 

CT 

IT 

MC78M10 

CT 

IT 

MC78M12 

BT 


MC78M12 

CT 

IT 

MC78M15 

BT 


MC78M18 

BT + 10 500 


MC78M18 

CT 

IT 

MC78M20 

BT 


MC78M20 

CT 

IT 

MC78M24 

BT 


35 C 5 
35 BC 5 

35 BC 5 


35 CA 25 
DA 5 
CA 5 
CA 5 
CA 5 


35 BC 5 


35 CA 25 
DA 5 
CA 
CA 
CA 

35 C 5 
BC 5 


35 C 5 
BC 5 

35 BC 5 


35 C 5 
BC 


35 C 25 

DA 5 
CA 
CA 
CA 

35 C 5 

BC 


40 C 25 
DA 5 
CA 
CA 
CA 


35 AC 2,5 
35 BC 2,5 


U I 

Pc] [V] 


u o -- 

x o 

nom min - max 

M 

[mA] 



[dB] [mfi] 


n 

6 

5,75 

6,25 350 

8-25 6 

5,7 

6,3 5-200 

11 

6 

5,75 

6,25 350 

8-21 6 

5,7 

6,3 350 

14 

la 

7,7 

8,3 350 

10-25 8 

i 

7,6 

8,4 5-350 

14 

la 

7,7 

8.3 350 

8.4 5-200 

10-23 8 

1 

7,6 

14 

8 

7,7 

8,3 350 

10-23 8 

i 

7,6 

8,4 5-350 

17 

10 

9,6 

10,4 350 

12-25 10 

9,5 

10,55-350 

19 

1 12 

11,5 

12,5 350 

14-27 12 

11,4 

12,6 5-350 

19 

•12 

11,5 

12,5 350 

14-27 12 

1 

11,4 

12,6 5-35C 

19 

12 

11,5 

12,5 350 

14-27 12 

1 

11,4 

12,6 5-350 

23 

li 5 

14,4 

15,6 350 

17-30 15 

i 

14,25 

15,7 5 5-350 

23 

1 15 

14,4 

15,6 350 

17-30 15 

14,25 

15,7 5 5—350 

23 

15 

14,4 

15,6 350 

17-30 15 

1 

14,25 

15,7 5 5-35C 

27 

lie 

17,3 

18,7 350 

21-35 18 

1 

17,1 

18,9 5-350 

27 

lie 

17,3 

18,7 350 

21-35 18 

1 

17,1 

18,9 5-350 

26 

18 

17,3 

18,7 350 

20-30 18 

1 

17,1 

18,9 5-350 

29 

20 

19,2 

20,8 350 

23-35 20 

i 

19 

21 5-350 

29 

20 

19,2 

20,8 350 

23-25 20 

1 

19 

21 5-350 

29 

20 

19,2 

20,8 350 

23-35 20 

1 

19 

21 5-350 

33 

1 24 

23 

25 350 

27-38 24 

1 

22,8 

25,2 5-350 

33 

124 

23 

25 350 

27-38 24 

22,8 

15,2 5-350 

33 

24 

23 

25 350 

27-38 24 

22,8 

25,2 5-350 

10 

5 

4,75 

5,25 3A 

10 

5 

4,8 

5,2 5-3A 

1 7-2015 

4^75 

5.25 5-3A 


8-25 120 5-500 

8- 25 120 5-500 

9- 25 60 5-200 

10-25 160 5-500 
80 5-200 


45 80 

45 )5S 


120 5-200 


120 5-200 


52 )56 

65 )55 

75 80 

75 80 


100 

50 

14-30 

16-30 

240 5-500 
120 5-200 

75 

)55 

50 

17-30 

300 5-500 
150 5-200 

90 

70 

50 

17-30 

300 5-500 

150 5-200 

90 

70 


20-30 150 5-200 


180 5-200 


180 5-200 


90 )54 


100 )53 


200 5-200 


200 5-200 


110 )53 


240 5-200 


240 5-200 



T02201 MO 80 


T039 MO 1 
T0125 MO 75 
T0220 MO 80 
369A MO 80M2 
369 MO 80M1 

T0220 SAM 80- 
T0220 SAM 80 

T0220 SAM 80 
T0220 SAM 80 

T0220 MO 80 


T039 ' MO 1 
T0125 MO 75 
T0220 MO 80 
369A MO ’ 80M2 
369 MO 80M1 

T0220 SAM 80 
T0220 SAM 80 

T0220 MO- 80 


T039 MO 1 
T0125 MO 75' 
T0220 MO 80 
369A MO 80M2 
369 MO 80M1 

T0220 SAM- 80 
T0220 SAM 80 

T0220 MO 80 ' 


T039 MO 1 
T0125 MO 75 
T0220 MO 80 
369A MO 80M2 
369 MO 80M1 

T0220 SAM 80 
T0220 SAM 80 

T0220 MO 80 


T039 MO 1. 
T0125 MO 75 
T0220 MO 80 
369A MO 80M2 
369 MO 80M1 

T0220 SAM 80 
T0220 SAM 80 

T0220 MO 80‘ 


T039 MO 1 
T0125 MO 75 
T0220 MO 80 
369A MO 80M2 
369 MO 80M1 


170 )50 T0220 SAM 80 

T0220 SAM 80 

50 75 2+ T03 MO 3 

10 75 1500 T0220 MO 80 

2 + 


































u o -• 

: o 

nom min - max 

[V] 

MI 


25 10 5 

BC 7-20 5 

25 10 5 

7-20 5 


4.8 5,2 5-341 25 7,2-35 30 

4,75 5,25 5-3A 25 7,5-20 80 

4,75 5,25 3A 25 7,5-20 10 

4.9 5,1 5-3A 25 7,2-35 80 

4.8 5,2 5-3A 25 7,5-20 80 

4.9 5,1 5-3A 25 7,2-35 80 

4,8 5,2 5-3A 25 7,5-20 80 

5,7 6,3 3A 4 8,6-21 10 



5,7 6,3 

7,6 8,4 


3A 4 8,6-21 10 

3A 4 10,7-23 10 


13 18 7,7 8,3 3A 35 10-35 30 

10-23 8 7,6 8,4 5-3A 35 10-23 80 

25 19 I12 11,4 12,6 3A 6 15-27 10 

25 17 *12 11,5 12,5 5-3A 45 14-35 30 

BC 14-27 12 11,4 12,6 3A 45 15-27 80 


25 17 112 11,75 12,25 3A 45 15-35 30 

C 14-27 12 11,5 12,5 5-3A 45 15-27 80 

25 23 115 14,27 15,75 3A 7,5 18-30 10 

25 20 * 15 14,4 15,6 3A 55 17-40 30 

BC 17-30 15 14,25 15,75 5-3A 55 18-30 80 

25 20 ll5 14,4 15,6 3A 55 18-40 30 

17-30 15 14,25 15,75 5-3A 55 18-30 BO 


25 17 112 11,5 12,5 5-3A 45 14-35 30 

C 14-27 12. 11,4 12,6 3A 45 15-27 80 

25 19 112 11,5 12,5 3A 6 15-27 10 

25 17 * 12 11,75 12,25 3A 45 15-35 30 

BC 14-27 12 11,5 12,5 5-3A 45 15-27 80 


I 67 2+ 
67 2+ 


0 65 2+ 


MC79L03 

CG 

CP 


MC79L05 

CG 

CP 

MC79L05 

ACO 

ACG 

ACP 

ACZ 


MC79L12 

CG 

CP 

MC79L12 

ACD 

ACG 

ACP 

ACZ 


MC79L15 

CG 

CP 

MC97L15 

ACD 

ACG 

ACP 

ACZ 


MC79L18 

CG 

CP 

MC79L18 

ACD 

ACG 

ACP 


4,6 5,4 
4,5 5,5 
4,5 5,5 


40 200 
1-40 150 
1-70 


7-20 72 

1-100 

7-20 72 

1-100 

7-20 60 

1-100 

8-20 30 

1-40 

7-20 60 

1-100 

8-20 30 

1-40 


4,8 5,2 40 150 

4,75 5,25 1-40 100 
4,75 5,25 1-70 

4,75 5,25 1-40 


19 112 11,1 12,9 40 250 14-27 100 1-100 80 42 

14-27 12 10,8 13,2 1-40 200 16-27 50 1-40 

19 .12 10,8 13,2 1-70 

19 112 11,5 12,5 40 250 14-27 100 1-100 80 42 

14-27 12 11,4 12,6 1-40 200 16-27 50 1-40 

19 12 11,4 12,6 1-70 

19 12 11,4 12,6 1-70 

23 15 13,8 16,2 40 300 17-30 150 1-100 90 39 

17-30 15 13,5 16, 1-40 250 20-30 75 1-70 

23 15 13,5 16,5 1-70 

23 15 14,4 15,6 40 300 17-30 150 1-100 90 39 

17-30 15 14,25 15,75 1-40 250 20-30 75 1-70 

23 15 14,25 15,75 1-70 

23 15 14,25 15,75 1-70 

27 18 16,6 19,4 40 325 21-33 170 1-100 150 46 

21-33 18 16,2 19,8 1-40 275 24-33 85 1-40 

27 118 16,2 19,8 1-70 

27 ‘18 17,3 18,7 40 325 21-33 170 1-100 150 48 

21-33 18 17,1 18,9 1-40 275 21-33 85 1-40 

27 [18 17,1 18,9 1-70 












































TYP 


Z 


DZ 


MC79L18 

ACZ 


MC79L24 

CG 

CP 

MC79L24 

ACO 

ACG 

ACP 

ACZ 

MC79M05 

CT 

COT 

COT-1 

IT 

MC79M12 

CT 

CDT 

CDT-1 

IT 

MC79M15 

CT 

CDT 

CDT-1 

IT 

MC79M18 

CT 


MC79M24 

CT 


MC79M06 

CT 


MC79M08 

CT 


AG5 

AG6 

AGIO 

AU6 

AUIO 

MC1403D 


1)6 

UlO 

AU5 

AU6 

AUIO 

MC1460G 

MC1460R 

MC1461G 

MC1461R 


35 BC 2001 BC I 27 


40 CA 1851 CA 33 


CA 2001 CA 33 
CA I 


35 CA 65a I C 10 

CA 5 U C 7-2 


1 



18 

17,1 

18,9 

1-70 



24 

22,1 

25,9 

40 

350 

27-38 


21,4 

26,4 

1-40 

300 

28-38 

24 

21,4 

26,4 

1-70 



24 

23 

25 

40 

350 

27-38 


22,8 

25,2 

1-40 

300 

28-36 

24 

22,8 

25,2 

1-70 



5 

4,8 

5,2 

350 

50 

7-25 

5 

4,75 

5,25 

5-350 

30 

8-18 

5 

4,8 

5,2 

350 

50 

7-25 

12 

11,5 

12,5 

350 

80 

14-30 

12 

11,4 

12,6 

5-350 

50 

15-25 

12 

11,5 

12,5 

350 

80 

14-30 

15 

14,4 

15,6 

350 

80 

17-30 

15 

14,25 

15,7 5 5-35C 

50 

18-28 

15 

14,4 

15,6 

350 

80 

17-30 

18 

17,3 

18,7 

350 

80 

21-33 


17,1 

18,9 

5-350 

60 

24-30 

18 

17,3 

18,7 

350 

80 

21-33 

24 

23 

25 

350 

80 

27-38 


22,8 

25,2 

5-350 

70 

30-36 

24 

23 

25 

350 

80 

27-38 

6 

5,75 

6,25 

350 

60 

8-25 

6 

5,7 

6,3 

5-350 

40 

9-19 

6 

5,75 

6,25 

350 

60 

8-25 

8 

7,7 

8,3 

350 

80 

10-25 


7,6 

8,4 

5-350 

50 

11-21 

8 

7,7 

8,3 

350 

80 

10-25 

2,5 

2,495 

2,505 

0 

1 

3,5-40 

5 

4,99 

5,01 

0 

1,5 

6-40 

6,25 

6,24 

6,26 

0 

1,5 

7,5-40 

10 

9,98 

10,02 

0 

2 

11-40 

6,25 

6,19 

6,31 

0 

2 

2,5-40 

10 

9,9 

10,1 

0 

2 

2,5-40 

2,5 

2,495 

2,505 

0 

1 

3,5-40 

5 

4,99 

5,01 

0 

1,5 

6-40 

6,25 

6,24 

6,26 

0 

1,5 

7,5-40 

10 

9,98 

10,02 

0 

2 

11-40 

6,25 

6,19 

6,31 

0 

2 

2,5-40 

10 

9,9 

10,1 

0 

2 

2,5-40 

2,5 

2,475 

2,525 

0 

4,5 

15-40 

2,5 

2,475 

2,525 

0 

1,2 

15-40 

2,5 

2,475 

2,525 

0 

1,2 

15-40 

2,5 

2,475 

2,525 

0 

1,2 

15-40 

2,5 

2,475 

2,525 

0 

1,2 

15-40 

5 

4,95 

5,05 

0 

2 

2,5-40 

6,25 

6,19 

6,31 

0 

2 

2,5-40 

10 

9,9 

10,1 

0 

2 

2,5-40 

5 

4,95 

5,05 

0 

2 

2,5-40 

6,25 

6,19 

6,31 

0 

2 

2,5-40 


T092 | SAM 
T092 


3-500 40 

3-500 40 

3-500 75 

3-500 75 

3-500 90 


-500 110 

-500 110 

-500 180 

-500 180 


-10/+10 16 
0-10 12 
0-10 12 

-10/+10 12 
-10/+10 12 
-10/+10 14 
-10/+10 16 
0-10 12 
0-10 12 
0-10 



2,5-40 10 


1NA IN 
90N 


0,50 1-20 

0,56 1-20 
0,76 1-20 
0.76 1-20 


SOP 8 MO 30N 

T05 MO 1NA 

T092 MO 90N 

T092 SAM 9ON 


T0220 
DPAK 
DPAK | MO 
T0220I SAM 


0 T0220 MO 80N 
DPAK MO 88N 
DPAK MO 8 SNA 
T0220 SAM 80N 

T0220 MO 80N 
DPAK MO 88N 
DPAK MO 88NA 
SAM 80N 

T0220 SAM 8ON 
T0220 SAM 80N 

T0220 SAM 80N 
T0220 SAM 8ON 

T0220 SAM 80N 
T0220 SAM 80N 

T0220 SAM 80N 
T0220 SAM 80N 

T099 MO 
T099 MO 
T099 MO 102 
T099 MO 102 
DIP8 MO 124A 
DIP8 MO 124A 

T099 MO 102 
T099 MO 102 
T099 MO 102 
T099 MO 102 
DIP8 MO 124A 
DIP8 MO 124A 
MO 33 

DIP8 MO 123 
DIP8 MO 123 
DIP8 MO 123 
DIP8 MO 123 

DIP8 MO 124A 
CDIP8 MO 124A 
CDIP8 MO 124A 
CDIP8 MO 124A 
CDIP8 MO 124A 
CDIP8 MO 124A 
MO 115 
MO 115 
MO 115 
MO 115 


T0100 









































































































































7 35 AC 5,5 

7,3 35 AC 5,5 

7,3 35 BC 5,5 
7 35 BC 5 

7 35 C 5,5 

7,3 35 C 2 
7 35 C 5 

7 35 C 5,5 

7 35 C 5 


8 35 AC 5,5 

8 35 AC 5,5 

35 BC 5,5 


35 C 5,5 
35 C 2 
35 C 5 
35 C 5,5 
35 C 5 

35 C 5 
35 BC 5 
35 C 5 

10 35 AC 5,5 

10 35 AC 5,5 

35 BC 5,5 

35 BC 5 

35 C 5,5 

35 C 2 
35 C 5 

35 C 5,5 

. 35 C 5 


[°C] 

U I 

[v] 

nom 

U 0 


In 

SRI 

-~ U T 

min - 

[V] 

max 

[mA] 

nax 

[mV] 

[W] 

a [V] 

AC 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

2 

7-25 

AC 

10 

5 

4,9 

5,1 

500 

2 

7-25 

BC 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

7 

7-25 

BC 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

7 

7-25 

C 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

7 

7-25 

C 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

7 

7-25 

C 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

7 

7-25 

C 

10 

5 

4,9 

5,1 

1A 

7 

7-25 

c 

10 

5 

4,9 

5,1 

1A 

7 

7-25 

25 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

100 

7-25 

C 

7-20 


4,75 

5,25 

5-1A 

50 

8-12 

25 

10 

5 

4,8 

5,2 

500 

100 

7-25 

BC 

8-20 


4,75 

5,25 

5-1A 

50 

8-12 

25 

10 

5 

4,9 

5,1 

1A 

50 

7-25 

C 

7-20 


4,8 

5,2 

5-1A 

25 

8-12 

AC 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

60 

8-25 

AC 

11 

6 

5,88 

6,12 

500 

60 

8-25 

25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

BC 

9-21 


5,7 

6,3 

1A 



25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

BC 

9-21 


5,7 

6,3 

1A 



25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

C 

8-21 


5,7 

6,3 

1A 



25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

C 

8-21 


5,7 

6,3 

1A 



25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

C 

8-21 


5,7 

6,3 

1A 



25 

11 

6 

5,88 

6,12 

1A 

60 

7-25 

C 

8-21 


5,76 

6,24 

5-1A 



25 

11 

6 

5,88 

6,12 

1A 

60 

7-25 

C 

8-21 


5,76 

6,24 

5-1A 



25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

C 

8-21 


5,1 

6,3 

5-1A 

60 

9-13 

25 

11 

6 

5,75 

6,25 

500 

120 

8-25 

BC 

9-21 


5,7 

6,3 

5-1A 

60 

9-13 

25 

11 

6 

5,88 

6,12 

1A 

60 

8-21 

C 

9-21 


5,76 

6,24 

5-1A 

30 

9-13 

25 

14 

8 

7,7 

8,3 

500 

80 

10-25 

AC 

11-23 


7,6 

8,4 

5-1A 

40 

11-17 

25 

14 

8 

7,84 

8,16 

500 

40 

10-25 

AC 

11-23 


7,7 

8,3 

5-1A 



25 

14 

8 

7,7 

8,3 

500 

12 

10-25 

BC 

11-23 


7,6 

8,4 

5-1A 



25 

14 

8 

7,7 

8,3 

500 

160 

10-25 

BC 

11-23 


7,6 

8,4 

5-1A 

80 

11-17 

25 

14 ! 

8 

7,7 

8,3 

500 

160 

10-25 

C 

11-23 


7,6 

8,4 

5-1A 

80 

11-17 

25 

14 

8 

7,6 

8,4 

500 

6,25 


25 

14 

8 

7,7 

8,3 

500 

160 

10-25 

C 

10-23 


7,6 

8,4 

5-1A 

80 

11-17 

25 

14 

8 

7,84 

8,16 

1A 

80 - 

11-25 

C 

10-23 


7,7 

8,3 

5-1A 

80 

11-17 

25 

14 

8 

7,84 

8,16 

1A 

80 

11-25 

C 

10-23 


7,7 

8,3 

5-1A 

80 

11-17 

25 

14 

8 

7,7 

8,3 

500 

160 

10-25 

C 

10-23 


7,6 

8,4 

5-1A 

80 

11-17 

25 

14 

8 

7,7 

8,3 

500 

160 

10-25 

BC 

11-23 


7,6 

8,4 

5-1A 

80 

11-17 

25 

24 

8 

7,84 

8,16 

1A 

80 

10-23 

C 

10-23 


7,7 

8,3 

5-1A 

40 

11-17 

25 

15 | 

9 

8,65 

9,35 

500 

50 

11-26 

C 

11-24 


8,55 

9,45 

5-1A 

25 

11-17 

25 

15 I 

9 

8,65 

9,35 

500 

180 

11-25 

BC 

11-24 


8,6 

9,4 

5-1A 

90 

12-25 

25 

15 1 

9 

8,65 

9,35 

500 

180 

11-25 

BC 

12-24 


8,6 

9,4 

5-1A 

90 

12-25 

25 

15 ! 

9 

8,82 

9,18 

1A 

90 

11-24 


25 

5-1500 

HI 

75 

17+ 



MO 

3 

25 

5-1500 


75 

17+ 



MO 

3 

40 

5-1500 

50 

68 

17+ 



MO 

3 

40 

5-1500 

50 

75 

17+ 



MO 

80 

40 

5-1500 

50 

68 




MO 

3 

11 

5-1500 

40 

70 


TO 

125 

MO 

75 

40 

5-1500 

50 

68 



220 

MO 

80 

25 

5-1500 

50 

68 

17+ 

TO 

3 

MO 

3 

25 

5-1500 

50 

68 

17+ 

T0220 

MO 

80 

100 

5-1500 

40 

78 

17+ 

T0220 

SAM 

80 

50 

250-750 



250 





100 

5-1500 

40 

78 

17+ 

T0220 

SAM 

80 

50 

250-750 



250 





100 

5-1000 

10 

68 

17+ 

T0220 

SAM 

80 

50 

250-750 



250 





100 

5-1500 

40 

73 

17+ 

T03 

MO 

3 

100 

5-1500 

40 

65 

17+ 

T03 

MO 

3 

120 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T03 

MO 

3 

120 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T0220 

MO 

80 

120 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T03 

MO 

3 

120 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T0125 

MO 

75 

120 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T0220 

MO 

80 

100 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T03 

MO 

3 

100 

5-1500 

10 

65 

17+ 

T03 

MO 

3 

120 

5-1500 

45 

75 

19+ 

T0220 

SAM 

80 

60 

250-750 


i 

250 





120 

5-1500 

45 

75 

19+ 

T0220 

SAM 

80 

60 

250-750 



250 





100 

5-1000 

10 

65 

17+ 

T0220 

SAM 

80 

50 

250-750 



250 





100 

5-1500 

40 

70 

18+ 

T03 

MO 

3 

40 

250-750 








100 

5-1500 

80 

70 

18+ 

T03 

MO 

3 

45 

5-1500 

80 

62 

18+ 

T03 

MO 

3 

160 

5-1500 

10 

62 

18+ 

T0220 

MO 

80 

80 

250-750 



200 





160 

5-1500 

10 

62 

18+ 

T03 

MO 

3 

80 

250-750 



200 





3,25 

52 

62 

40+ 

T0125 

MO 

75 

16Q 

5-1500 

10 

62 

18+ 

T0220 

MO 

80 

80 

250-750' 



200 





100 

5-1500 

10 

62 

18+ 

T03 

MO 

3 

100 

250-750 



200 





100 

5-1500 

10 

62 

18+ 

T0220 

MO 

80 

100 

250-750 



200 





160 

5-1500 

52 

72 

18+ 

T0220 

SAM 

80 

80 

250-750 



250 





160 

5-1500 

52 

72 

18+ 

T0220 

SAM 

80 

80 

250-750 



250 





100 

5-1000 

10 

62 

18+ 

T0220 

SAM 

80 

50 

250-750 



250 





50 

5-1500 

10 

61 

18+ 

T0220 

MO 

80 

25 

250-750 








180 

5-1500 

58 

71 

17+ 

T0220 

SAM 

80 

90 

250-750 



250 





180 

5-1500 

58 

71 

17+ 

T0220 

SAM 

80 

90 

250-750 



250 





100 

5-1000 

10 

62 

17+ 

T0220 

SAM 

80 














































































































































10 1A 21 35 C 2 I 25 27 18 17,3 18,7 500 180 20-33 360 5-1500 


10 1A 21 35 


10 1A 21 35 


10 1A 21 35 


10 150(1 35 


10 150d 35 


10 150d 35 


10 1A 27 40 


10 1A 27 40 


10 1A 27 40 


10 1A 27 40 


10 1A 27 40 


10 1A 27 40 
10 1A 27 40 


10 1A 27 40 


10 1A 27 40 


10 1500 40 


10 1500 401 


10 1500 40 


C 5 25 27 118 

C 21-33 

C 5,5 25 27 i18 

C 21-33 

C 5 25 27 118 

C 21-33 


C 5 25 27 118 

C 21-33 

BC 5 25 27 I18 

BC 22-33 

C 5 25 27 {18 

C 21-33 


AC 5,5H 25 33 
AC 28- 

AC 5,5 25 33 
AC 27- 

BC 5,5 25 33 
BC 28- 


5,5S 25 33 
fl C 27- 


5,5| 25 33 
i C 27- 


C 5 25 33 >24 

C 27-38 

BC 5 25 33 124 

BC 28-38 

C 5 25 33 124 

C 27-38 


17,3 18,7 500 360 21-33 360 5-1500 

17,1 18,9 5-1A 180 24-30 180 250-750 

17,64 18,36 1A 180 21-33 100 5-1500 

17,3 18,7 5-1A 90 24-30 50 250-750 

17,64 18,36 1A 180 21-33 100 5-1500 

17,3 18,7 5-1A 90 24-30 50 250-750 

17,3 18,7 500 360 21-33 360 5-1500 

17,1 18,9 5-1A 180 24-30 180 250-750 


59 110+ T0125 MO 75 

57 19+ T0220 MO 80 

200 

57 19+ T03 MO 3 

200 

57 19+ T0220 MO 80 

200 

69 22+ T0220 SAM 80 

250 


17,3 18,7 500 360 21-33 360 5-1500 110 69 22+ T0220 SAM 80 

17,1 18,9 5-1A 180 24-30 180 250-750 250 

17,64 18,36 1A 180 21-33 100 5-1000 10 57 19+ T0220 SAM 80 

17,3 18,7 5-1A 90 24-30 50 250-750 250 


500 240 
5-1A 120 

1A 240 
5-1A 120 

500 31 
5-1A 24 

500 480 
5-1A 240 

500 480 
5-1A 240 


500 480 
5-1A 240 

1A 240 
5-1A 120 

1A 240 
5-1A 120 


27-38 240 5-1500 

30-36 120 250-750 

27-38 100 5-1500 
30-36 50 250-750 

27-38 60 5-1500 

30-38 24 250-750 

27-38 480 5-1500 
30-36 240 250-750 

27-38 480 5-1500 
30-36 240 250-750 


27-38 480 5-1500 
30-36 240 250-750 

27-38 100 5-1500 
30-36 50 250-750 

27-38 100 5-1500 
30-36 50 250-750 


40 62 20+ T03 MO 3 

1200 

10 54 20+ T03 MO 3 

200 

240 54 20+ T03 MO 3 


T0220 MO 80 


T03 MO 3 


56 150+ T0125 MO 75 

54 20+ T0220 MO 80 

200 

10 54 20+ T03 MO 3 

200 

10 54 20+ T0220 MO 80 

200 


23 25 500 480 27-38 480 5-1500 170 66 28+ T0220 SAM 80 

22,8 25,2 5-1A 240 30-36 240 250-750 250 

23 25 500 480 27-38 480 5-1500 170 66 28+ T0220 SAM 80 

22,8 25,2 5-1A 240 30-36 240 250-750 250 

23,5 24,5 1A 240 27-38 100 5-1000 10 54 20+ T0220 SAM 80 

23 25 5-1A 120 30-36 50 250-750 250 


10 1500 35 

10 1500 35 


10 1500 35 


C 5 25 14,5 8,5 

BC 5 25 14,5 8,5 

C 5 25 14,5 8,5 


8,15 8,85 500 12 11-25 45 5-1500 55 72 17+ T0220 SAM 80 

8,15 8,85 500 12 11-25 45 5-1500 55 72 17+ T0220 SAM 80 

9,33 8,67 1A 12 11-25 45 5-1000 85 62 17+ T0220 SAM 80 


MC7905.2! 

CK 


10 1A 7 35 BC 5 

10 1A 7 35 C 5,5 


2W 1A 7 35 
10 1A 7 35 


10 U 7 35 C 5,5 


10 1A I 7 35 


10 1500 7,2 35 C 5,5 

2W 1A I 7,2 35 C 2 


10 1500 7,2 35 


10 1500 8 35 C 5,5 


2W 1A 8 35 


10 1500 8 35 


10 1500 8 35 C 5,5 


10 1500 8 35 


4,8 5,2 500 100 

4,8 5,2 500 100 

4,75 5,25 5-1A 50 

4,8 5,2 500 50 

4.8 5,2 500 100 

,75 5,25 5-1A 50 

4.9 5,1 500 50 

4.8 5,2 500 50 

4.9 5,1 500 50 

4,8 5,2 500 50 


500 100 7-25100 5-1500 40 


7- 25 100 5-1500 40 

8- 12 50 250-750 

7-25 100 5-1000 40 

7- 25 100 5-1500 40 

8- 12 50 250-750 

8-12 100 5-1500 40 

7- 25 50 250-750 

8- 12 100 5-1500 40 
7-25 50 250-750 


10 5,2 5 5,4 500 105 7-25 100 5-1500 42 

7-20. 4,95 5,45 5-1A 52 8-12 52 250-750 

10 5,2 5 5,4 500 105 7-25 100 5-1500 42 

7-20 4,95 5,45 5-1A 52 8-12 52 250-750 

10 5,2 5 5,4 500 105 7-25 100 5-1500 42 

7-20 4,95 5,45 5-1A 52 8-12 52 250-750 


5,75 6,25 500 120 8-25 120 5-1500 45 65 

5,7 6,3 5-1A 60 9-13 60 250-750 

5,75 6,25 500 120 8-25 120 5-1500 45 65 

5,7 6,3 5-1A 60 9-13 60 250-750 

5,75 6,25 500 120 8-25 120 5-1500 45 65 


6,3 5-1A 


9-13 60 250-7501 


7,7 8,3 500 160 10-25 160 5-1500 52 62 

7.6 8,4 5-1A 80 11-17 80 250-750 

7.7 8,3 500 160 10-25 160 5-1500 52 62 

7,6 8,4 5-1A 80 11-17 80 250-750 


T0220 MO IN IN 

T03 MO 3N 


T0126 MO 75N 

T0220 MO 80N 
SAM 

T03 MO 3N 


T0220 MO 8ON 


T03 MO 3N IN 


T0126 MO 75N 


T0220 MO 8ON 


T03 MO 3N IN 

T0126 MO 75N 

T0220 MO 80N 
SAM 

T03 MO 3N IN 

T0220 MO 80N 
SAM 



















TYP 


D 


V 


Z 


DZ 



- 10 1A 14 35 C 

- IQ 150C 14 35 C 

- 10 150C 14 35 C 

- 10 150C 14 35 C 

- 10 150C 17 35 BC 

- 10 1500 17 35 C 

- 10 1A 17 35 C 

- 10 150C 17 35 C 

- 10 150C 17 35 C 

- 10 1500 17 35 C 

- 10 1500 35 C 

- 10 1A 35 C 

- 10 1500 35 C 


5 12,5 500 240 14-30 240 5-1500 75 61 

5 12,5 500 240 14-30 240 5-1500 75 61 

12 5-1A 120 16-22 120 250-750 

5 12,5 500 240 14-30 240 5-1000 61 

5 12,5 500 240 14-30 240 5-1500 75 61 

12 5-1A 120 16-22 120 250-750 61 

75 12,25 500 120 16-22 150 5-1500 75 61 

5 12,5 5-1A 120 15-30 75 250-750 

75 12,25 500 120 16-22 150 5-1500 75 61 

5 12.5 5-1A 120 15-30 75 250-750 


300 17-30 300 5-1500 90 60 

300 17-30 300 5-1500 90 60 

150 20-26 150 250-750 

300 17-30 300 5-1500 90 60 

300 17-30 300 5-1500 90 60 

150 20-26 150 250-750 

150 20-26 150 5-1500 90 60 

150 18-30 75 250-750 

150 20-26 150 5-1500 90 60 

150 18-30 75 250-750 

360 21-33 360 5-1500 no 59 

180 24-30 180 250-750 

360 21-33 360 5-1000 110 59 

360 21-33 360 5-1500 110 59 

i 180 24-30 180 250-750 


3N 

mo Lon 


CP - 10 1A 
CT - 10 1500 

MX580JH + 350 10 
MX580KH + 350 10 
MX580LH + 350 10 
MX580MH + 350 10 
MX580SH + 350 10 
MX580TH + 350 10 
MX580UH + 350 10 
MX580JCSA + 400 10 
MX580KCSA + 400 10 
MX580LCSA + 400 10 
MX580MCSA + 400 10 

MX581JH + 600 10 
MX581KH + 600 10 
MX581LH + 600 10 
MX581SH + 600 10 
MX581TH + 600 10 
MX581UH + 600 10 
MX5810CSA + 400 10 
MX581KCSA + 400 10 
MX581LCSA + 400 10 

MX584JH +P 600 10 
MX584ON +P 450 10 
MX584KH +P 600 10 
MX584KN +P 450 10 
MX584LH +P 600 10 
MX584LN +P 450 10 
MX584SH +P 600 10 
MX584SQ +P 600 10 
MX584TH +P 600 10 
MX584TQ +P 600 10 
MX5840CSA +P 400 10 
MX584KCSA +P 400 10 
MX584LCSA +d 400 10 


480 27-38 480 
240 30-36 240 

480 27-38 480 

480 27-38 480 
240 30-36 240 

3 4,5-7 10 

2 4,5-7 10 

1 4,5-7 10 

1 4,5-7 10 

3 4,5-7 10 

1 4,5-7 10 

1 4,5-7 10 

3 4,5-7 10 

2 4,5-7 10 

1 4,5-7 10 

1 4,5-7 10 


5-1500 

250-750 


5-1000 

250-750 


12-15 500 0-500 
12-15 500 0-500 
12-15 500 0-500 
12-15 500 fr-500 
12-15 500 0-500 
12-15 500 0-500 
12-15 500 0-500 
12-15 500 0-500 


12-15 500 
12-15 500 
12-15 500 
12-15 500 
12-15 500 


) 1 12-15 500 

0,00562-15 50 

0 0,0056 2-15 50 

0 0,0056 2-15 50 

0 0,0056 2-15 50 

0,0056 2-15 50 

0 0,0056 2-15 50 

0 0,0056 2-15 50 
0 

0 0,0056 2-15 50 

0,0056 2-15 50 

0 0,0056 2-15 50 

0 0,0056 2-15 50 
0 

0 0,0056 2-15 50 
0.0056 2-15 50 


170 56 
170 56 



29 


29 

105 

29 

125 

29 

105 

29 

125 

29 

105 

29 

125 

29 

105 

29 

125 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 




















































































MX2700JD + 400 10 13 18 BB 

MX2700LD + 400 10 13 18 BB 

MX2700S0 + 400 10 13 18 A 

MX2700U0 + 400 10 13 18 A 


MX2701J0 - 
MX2701LD - 


10 13 18 BB 
10 13 18 BB 


MX2701SD - 400 10 13 18 A 

MX2701UD - 400 10 13 18 A 

MX2710LD + 400 10 13 18 D 

MX2710KD + 400 10 13 18 0 

REF01D + 833 40 

REF01H + 500 40 


REF01J + 500 
REF01T + 658 
REF01Z + 500 

REF01AD + 833 
REF01AH + 
REF01AJ + 500 
REF01AT + 658 
REF01AZ + 500 

REF01C0 + 833 
REF01CH + 500 
REF01CJ + 500 
REF01CJ8 + 500 
REF01CN + 468 
REF01CN8 + 500 
REF01CP + 500 
REF01CS + 500 
REF01CT + 658 
REF01CZ + 500 

REF01DD + 833 
REF01DJ + 
REF01DN + 468 
REF01DP + 
REF01DT + 658 
REF01DZ + 

REFOIEO + 833 
REF01EH + 500 
REF01EJ + 500 
REF01EJ8 + 500 
REF01EN + 468 
REF01EN8 + 500 
REF01ET + 658 
REF01EZ + 500 

REF01HD + 833 
REF01HH + 500 
REF01HJ + 500 
REF01HJ8 + 500 
REF01HN + 468 
REF01HN8 + 500 
REF01HP + 500 
REF01HT + 658 
REF01HZ + 500 

REF01RC/ 

883 + 

REF01CCSA + 300 
REF01HCSA + 300 


40 A 24 

40 A 50 

40 A 26 

40 A 45 

40 A 

40 A 24 

40 A 50 

40 A 26 

30 D 45 

30 D 

30 D 24 

30 0 

30 0 

30 0 

30 BB 50 

30 BB 50 

30 0 50 

30 0 26 

30 D 45 

30 0 

30 0 

30 0 

30 0 50 

30 D 

40 0 45 

40 0 

40 0 24 

40 0 

40 0 

40 D 

40 D 

40 0 26 


40 D 24 

40 0 

40 0 

40 0 

40 0 50 

40 D 50 

40 0 26 

40 A 40 


min - max [mV] 

[V] [mA][W]6 [V] 


9,995 10,005 2 
9,9975 10,0025 
9,995 10,005 2K2 
9,9975 10,0025 

9,995 10,005 2k£ 
9,9975 10,0025 
9,995 10,005 2k£ 
9,9975 10,0025 

9,999 10,-001 2W 
9,999 10,001 2W 


[V] 


25 15 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 • 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 

25 15 10 


25 15 10 9,9 10,1 0 

25 15 10 9,95 10,05 0 

25 15 10 9,9 10,1 0 












































































U 0 -- 

O 

y-i 

^10 -~ u i 
nax 

notn min - max 

i 

L«nV] 

[v] 

[mA] [W] o [V] 


9 5,1 0 

4,975 5,025 0 

4,975 5,025 0 

4,975 5,025 0 

4,975 5,025 0 

4,975 5,025 0 

4,985 5,015 0 

4,985 5,015 0 

4,985 5,015 0 

4,985 5,015 0 

4,95 5,05 0 

4,95 5,05 0 

4,95 5,05 

4,95 5,05 

4,95 5,05 

4,95 5,05 0 

4,95 5,05 

4,95 5,05 

4,95 5,05 

4,95 5,05 

4,9 5,1 0 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,9 5,1 

4,985 5,015 

4,985 5,015 

4,985 5,015 

4,985 5,015 0 

4,985 5,015 

4,985 5,015 

4,985 5,015 

4,985 5,015 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 

4,975 5,025 0 

4,95 5,05 0 

4,95 5,05 0 

4,9 5,1 

4,975 5,025 

2,493 2,507 

2,493 2,507 

2,485 2,515 

2,485 2,515 

2,493 2,507 

2,493 2,507 

2,493 2,507 

2,485 ,515 
■ 2,485 2,515 












































































































































































































































































































12 11,8 12,2 

12 11,8 12,2 1A 

5 14,4 15,6 1A 

5 14,7 15,3 1A 

5 14,8 15,2 1A 

5 14,8 15,2 1500 

14,8 15,1 1A 

14.8 15,2 1A 

23,04 24,96 1A 

23,52 24,48 1A 

23.8 24,2 1A 

23,8 24,2 

4.9 5,1 1200 

4.9 5,1 2000 

,1 3000 

.35 1000 



[dB]|[ma] 



200 0-2000 
200 0-2000 
300 0-1500 
300 0-1500 


120 16-25 


30 19-26 200 0-2000 
60 16-25 200 0-2000 
128 25-38 300 0-1500 
128 25-38 300 (M500 


300 0-2000 


30 6-15 100 0-3000 

80 13-25 200 0-3000 


0,26 -=5 0,56 <12 

0,16 >5 

0,16 5 0-20 15 

0,066< 5 0,056 0-12 

0,036 >-5 

50 7-25 50 5-500 40 

50 7-25 100 5-1500 40 

50 7-25 50 5-500 40 

50 7-25 100 5-1500 40 

50 7-25 50 5-500 40 

50 7-25 100 5-1500 40 


0,056 0-12 


,066 5 0,056 0-12 

,036 5 

,036 12-30 0,2 0-25 

,16 12-15 0,26 1-50 
,16 12-15 0,156 1-50 
,16-12-15 0,26 1-50 
,26 12-40 0,156 1-50 

,16 12-15 0,156 1-50 
,26 12-40 

,16 12-15 0,156 1-50 
,26 12-40 


100 7-25 100 5-1500 40 60 

50 8-12 50 250-750 

50 7-25 50 5-1500 40 78 

25 8-12 25 250-750 

100 7-25 100 5-500 40 70 

50 8-25 50 5-200 

120 8-25 120 5-1500 45 65 

60 9-13 60 250-750 


SAK 80P 
SAK 3N 


60 T03 SAK 3N 

54 T03P SAK SOP 

54 plast SAK 58 

54 plast SAK 58 

54 plast SAK 58 

40004 S0T2: PL 241A 
2000+ S0T2: PL 241A 

T099 SES 107 

T0100 SES 112 

T099 SES 107A 

T039 SES 1 1 

T03 SES 3 1 

T039 SES 1 1 

T03 SES 3 1 

T039 SES 1 1 

T03 SES 3 1 

T099 SES 107 107 

T0100 SES 112 

T099 SES 107 

T0100 SES 112 112 

T099 SES 107 107 

50 DIL8 SES 126 126 

74 65+ T0100 SES 111 111 

74 65 T0100 SES 111 111 

74 65 T0116 SES 43R 111 

74 65 T0116 SES 43R 111 

74 65 T0116 SES 43R 111 


74 65 T0116 SES 43R 111 


T0220 SES 80 1 

T03 SES 3 

T03 SES 3 


T0220 SES 80 1 


T0220 SES 80 1 

T03 SES 3 




































































TYP D 

P t 1 


U I ' 

K R 

' 

J 

J T 


ll n - T n & 

10— 1 h " 

U 0L 

— ! 0 

J 0N R 

R 

[ SC 

nA] 

P 

V 

z c 

Z 

] 

'a 

I 



r 








a 

tja 

ax 




Dc 

X IT 

ax 


;f 

L 






max m 

ax m 

in-max m 

a 

ax m 


n 

am 

min - max [n 

IV] 

mV] 




r 0 + 






mW] 

mA] 

M [ 

°C][ 

K/W] f 

3 c] 

[V] 


[V] [mA] [ ! 

«/V] a [v] 

>./v]6 [mA]^ 

IV] 

dB][ 

] 





'SFC2806 

RM + 

10 1 

A 

35 

A 

4 

25 

11 6 


5,75 6,25 500 

>0 8-25 

0 

5-1500 

15 

75 

T 

03 

SES 







\ 

9-21 6 


5,65 6,35 5-1A 

50 9-21 

SO 250-750 








SFC2806 

LEC + 

10 5 

00 

35 

0 

4 

25 

11 6 


5,75 6,25 200 

L20 8-25 

L20 

5-500 

45 

65 

T 

0220 

SES 

30 






D 

8-21 6 


5,7 6,3 5-350 

50 9-25 

50 

5-200 








SFC2808 

EC + 

10 1 

A 

35 

D 

2 

25 

14 8 


7,7 8,3 500 

L60 10-23 

L60 

5-1500 

52 

62 

1 

0220 

SES 

30 


RC + 


D 

4 

D 

10-23 

8 

7,6 8,4 5-1A 

30 11-17 

30 250-750 



1 

03 

SES 



SFC2808 

RM + 

10 

A 

35 

A 

4 

25 

14 L 


7,7 8,3 500 

BO 10-25 

30 

5-1500 

52 

72 

1 

03 

SES 

3 

L 





A 

11-23 


7,6 8,4 5-1A 

40 11-17 

40 

750-750 








SFC2808 

LEC + 

10 

>00 

35 

D 

4 

25 

14 L 


7,7 8,3 200 

160 10-23 

160 

5-500 

52 

62 


r 0220 

SES 

BO 

1 




0 

10-23 


7,6 8,4 5-350 

80 11-25 

BO 

5-200 








SFC2812 

EC + 

10 

LA 

35 

D 

2 

25 

19 ll 

2 

11,5 12,5 500 

240 14-30 

240 

5-1500 

75 

61 


r 0220 

SES 

80 

1 

RC + 


D 

4 

D 

14-27 


11,4 12,6 5-1A 

120 16-22 

120 

250-750 




ro3 

SES 

3 


SFC2812 

RM + 

10 

LA 

35 

A 

4 

25 

19 1] 

2 

11,5 12,5 500 

120 14-30 

120 

5-1500 

75 

71 


m3 

SES 

3 

1 




A 

15-27 


11,4 12,6 5-1A 

60 16-22 

60 

250-750 








SFC2812 

LEC + 

10 

500 

35 

D 

4 

25 

19 I] 

L2 

11,5 12,5 200 

240 14-30 

240 

5-500 

75 

61 


T0220 

SES 

80 

1 




D 

14-27 


11,4 12,6 5-350 

120 16-30 

120 

5-200 








SFC2815 

EC + 

10 

1A 

35 

D 

2 

25 

23 1 

L5 

14,4 15,6 500 

300 17-30 

300 

5-1500 

90 

60 


T0220 

SES 

80 

1 

RC + 


D 

4 

D 

17-30 


14,25 15,75 5-1A 

150 20-26 

150 

250-750 




T03 

SES 

3 


SFC2815 

RM + 

10 

1A 

35 

A 

4 

25 

2, 1 

L5 

14,4 15,6 500 

150 17-30 ' 

150 

5-1500 

90 

70 


T03 

SES 

3 

1 





A 

18-30 


14,25 15,75 5-1A 

75 20-26 

75 

250-750 








SFC2815 

LEC + 

10 

500 

35 

D 

4 

25 

2, 1 

15 

14,4 15,6 200 

300 17-30 

300 

5-500 

90 

60 


T0220 

SES 

80 

1 




D 

17-30 


14,25 15,75 5-350 

150 20-30 

150 

5-200 








SFC2818 

EC + 

10 

1A 

35 

D 

2 

25 

27 1 

18 

17,3 18,7 500 

360 21-33 

360 

5-1500 

110 

59 


T0220 

SES 

80 

1 

RC + 


D 

4 

0 

21-33 


17,1 18,9 5-1A 

180 24-30 

180 

250-750 




T03 

SES 

3 


SFC2&1B 

RM + 

10 

1A 

35 

A 

4 

25 

2, 1 

18 

17,3 18,7 500 

180 21-33 

180 

5-1500 

110 

69 


T03 

SES 

3 

1 




A 

22-33 


17,1 18,9 5-1A 

90 24-30 

90 

250-750 








SFC2818 

LEC + 

10 

500 

35 

D 

4 

25 

2, 1 

18 

19,2 20,8 200 

400 23-35 

400 

5-500 

130 

58 


T0220 

SES 

80 

1 



D 

23-35 


19 21 5-350 

200 24-35 

200 

5-200 








SFC2824 

EC 4 

10 

1A 

40 

D 

2 

25 

33 

24 

23 25 500 

480 27-38 

480 

5-1500 

170 

56 


T0220 

SES 

80 

1 

RC 4 

D 

4 

D 

27-38 


22,8 25,2 5-1A 

240 30-36 

240 

250-750 




T03 

SES 

3 


SFC2824 

RM 

10 

1A 

40 

A 

4 

25 

33 

24 

23 25 500 

240 27-38 

240 

5-1500 

170 

66 


T03 

SES 

3 

1 



A 

28-3E 


22,8 25,2 5-1A 

120 30-36 

120 

250-750 








SFC2824 

LEC 

10 

500 

40 

□ 

4 

25 

33 

24 

23 25 200 

480 27-38 

480 

5-500 

170 

56 


T0220 

SES 

80 

1 




0 

27-38 

22,8 25,2 5-350 

240 28-38 

240 

5-200 








TA78L05F 

500 

150 

35 

G 


25 


5 

4,75 5,25 







S0T89 

TO 

521N 


TA78L06F 

500 

150 

35 

G 


25 


6 

5,7 6,3 







S0T89 

TO 

521N 


TA78L08F 

t- 500 

150 

35 

G 


25 


8 

7,6 8,4 







S0T89 

TO 

5211 


TA78L09F 

4 500 

150 

35 

G 


25 


9 

8,55 9,45 







S0T89 

TO 

5211 


TA78L10F 

4 500 

150 

35 

G 


25 


10 

9,5 10,5 







SOT 89 

TO 

5211 


TA78L12F 

4 500 

150 

35 

G 


25 


12 

11,4 12,6 







SOT 89 

TO 

5211 


TA78L15F 

4 500 

150 

35 

G 


25 


15 

14,25 15,75 







SOT 89 

TO 

5211 


TA78L18F 

4 500 

150 

40 

G 


25 


18 

17,1 18,9 







S0T89 

TO 

5211 


TA78L20F 

4 500 

150 

40 

G 


25 


20 

19 21 







S0TB9 

TO 

5211 


TA78L24F 

4 50C 

150 

40 

G 


25 


24 

22,8 25,2 







SOT 8 9 

TO 

5211 


TA78L05S 

4 60C 

100 

35 

G 


25 


5 

4,8 5,2 







T092 

TO 

90 


TA78L075 

4 60C 

100 

35 

G 


25 


7 

6,72 7,28 




m 



T092 

TO 

90 


TA78L08S 

4 60C 

100 

35 

G 


25 


8 

7,68 8,32 







T092 

TO 

90 


TA78L09S 

4 60( 

100 

35 

G 


25 


9 

8,64 9,36 







T092 

TO 

90 


TA78L10S 

4 60( 

IOC 

35 

G 


25 


10 

9,6 10,4 







T092 

TO 

90 


TA78L12S 

4 60( 

IOC 

35 

G 


25 


12 

11,52 12,48 







T092 

TO 

90 


TA78L155 

4 60( 

IOC 

35 

G 


25 


15 

14,4 15,6 







T092 

TO 

90 


TA78L 

005AP 

80 

3 15C 

35 

G 


25 


5 

4,8 5,2 







T092 

1 TO 

90 


006AP 

80 

3 15C 

3 

G 


25 


6 

5,76 6,24 







T092 

M TO 

90 


007AP 

80 

0 15( 

3 

G 


25 


7 

6,72 7,28 







T092 

M TO 

90 


008AP 

:h 

0 15( 

3 

5 G 


25 


8 

7,68 8,32 







T092 

M TO 

90 





TA79L05F 

_ 

TA79L06F 

- 

TA79L08F 

- 

TA79L09F 

- 

TA79L10F 

- 

TA79L12F 

- 

TA79L15F 

- 

TA79L18F 

- 

TA79L20F 

- 

TA79L24F 

- 

TA79L005F 

- 

TA79L006F 

- 

TA79L008P 

- 

TA79L009P 

- 

TA79L010P 

- 

TA79L012P 

- 

TA79L015P 

- 

TA79L018F 

- 

TA79L020P 

- 

TA79L024P 

- 

"“TA7805S 

+ 

TA7806S 

+ 

TA7808S 

+ 

TA7809S 

+ 

TA7810S 

+ 

TA7812S 

+ 

TA7815S 

+ 

TA78185 

+ 

TA7820S 

+ 

TA7824S 

+ 

TA7900S 

+ 

TA78 



500 150 
500 150 
500 150 
500 150 
500 150 
500 150 
500 150 

800 150 
800 150 
800 150 


- 800 150 


800 150 
800 150 
800 150 
800 150 
800 150 
800 150 



u o —* 

l Q 

"io - U I 
nax 

nom min - max 


[mV] 

M 

[mA] [W] 6 [V] 


25 14 8 

25 16 10 

25 19 12 

25 23 15 

25 27 18 

25 29 20 

25 33 24 



4,8 5,2 100 

5.75 6,25 100 

7.7 8,3 100 
9,6 10,4 100 
11,5 12,5 100 
14,4 15,6 100 

17.3 18,7 100 
19,2 20,8 100 
23 25 100 

4.8 5,2 

5.76 6,24 
7,68 8,32 
8,64 9,36 
9,6 10,4 
11,52 12,48 

14.4 15,6 
17,28 18,72 
19,2 20,8 
23,04 24,96 


0,56 7-14 0,56 1-50 

3 7-25 15 5-1400 50 

4 8-25 15 5-1400 55 

6 10-25 12 5-1400 70 

8 12-27 12 5-1400 80 

10 14-30 12 5-1400 90 

11 17-30 12 5-1400 110 70 

13 21-33 12 5-1400 125 68 

15 23-35 12 5-1400 135 66 

18 27-38 12 5-1400 150 66 


T092N TO 90 
T092N TO 90 
T092N TO 90 
T092N TO 90 
T092N TO 90 
T092N TO 90 
T092N TO 90 

S0T89 TO 521N IN 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 
S0T89 TO 521N 

T092L TO 90 IN 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 
T092L TO 90 

T0220 TO 80 1 

T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 
T0220 TO 80 

SIP9 TO 191 191 

T0220 TO 76 1 

T0220 TO 76 
T0220 TO 76 
T0220 TO 76 
T0220 TO 76 
T0220 TO 76 
T0220 TO 76 
T0220 TO 76 
T0220 TO 76 

T0220 TO 8ON IN 
T0220 TO 8ON 
T0220 TO 8ON 
T0220 TO 80N 
T0220 TO 80N 
T0220 TO 80N 
T0220 TO 80N 
T0220 TO 80N 
T0220 TO 80N 
T0220 TO 80N 



























TYP 


V 


Z 


DZ 


TAA550 

TAA550A 

TAA550B 

TAA550C 

TAA550K 

TAA940A 

TAA940B 

TAA940C 


TAA780A 

TAA780B 

TBA271A 

TBA271B 

TBA271C 


TBA325A 

TBA325B 

TBA325C 


TBA435AX5 

TBA625AX5 

TBA625BX5 

TBA625CX5 


BD 

I 25 


33 

30 

35 

BO 

25 


31 

30 

32,2 

BO 

25 


33 

32 

34,2 

BD 

25 


35 

34 

36 

BD 

25 



30 

35 

BD 

25 



30 

32,2 

BD 

25 



32 

34,2 

BD 

25 



34 

36 

40 

25 

fe 4 

1,1 

U 3/4 = 

1,04 

1,16 

BD 

25 


31 

30 

32,2 

BD 

25 

33 

32 

34,2 

BD 

25 

35 

34 

36 


8001150 40 D 125 

3250 93C 20 D 125 

3250 93C 14 27 D 25 

3250 400 17 27 D 25 

630 6 7 40 A 150 25 

+ 750 100 20 D 200a 25 


25 9-40| 2 37 0,16 12-15 0,26 1-50 

25 7-20 5 4,75 5,25 10 16 7-12 36 0-600 

25 21 12 11,4 12,6 500 16 7-12 36 0-600 150 


+ 750 100 
4Wc 

+ 750 100 
4Wc 

i+ 750 100 
4Wc 

A 550 100 
3Wc 

A 550 100 
3Wc 


27 D R25 I 14,25 15,75 400 56 7-12 56 0-600 

40 A 150 25 I 1,6 36 

20 D 200a 25 11-20 8,5 8,1 8,9 5 0,66 11-20 16 5-100 

37,5 

20 D 200a 25 8-20 5 4,75 5,25 5 16 8-20 16 5-100 

37,5 

27 D 200a 25 15-27 12 11,4 12,6 5 0,56 15-27 16 5-100 

37,7 1 

27 D 200a 25 18-27 15 14,25 15,75 5 0,56 18-27 16 5-100 

37,7 | 


14 CA 175a 25 5,5 3,6 
25 

20 CA 175a 25 9 5,6 

25 


3,9 70 16 5,5-12 0,056 40-100 
6,3 70 16 10-16 0,056 40-10C 



220 -0,5 C 10 25 12-16 10 9,775-10,225 hl:R2=45,5-J30 Q 


M 800 400 
5Wc 

M 800 400 
5Wc 


500 

40 

625 -18 


1250 930 
14Wc 

1250 75C 
14Wc 

1250 68C 
14Wc 


-0,5 

C 

10 

25 

14 

CA 

100a 

25 



10 


20 

CA 

100a 

25 



10 


9 40 

BC 

225 

25 

90 

D 


25 

-0,5 20 

C 

200 

25 

35 

C 

83 

25 

2,5 20 

BE 

100a 

25 

20 

D 

100a 

25 



9 


27 

D 

100a 

25 



9 


27 

D 

100a 

25 


3,9 70 0,16 5-12 0,0056 40-1C 

6,8 70 0,16 10-16 0,0056 40-1C 

37 16 12-40 0,3 1-50 


2 37 

48 

8 9 

31 35 -5 


t- 2200 19 40 D 3 C 1,2 37 500 25 10-500 

4 - 2200 19 40 D 4 C 1,2 37 500 25 10-500 

+ 10 3A 20 AC 2 25 7,5 5 4,8 5,2 0 25 7,5-15 100 0-3000 


+R 150 9,5 40 C 190a D 

+R 150 9,5 40 C 120a D 

- 10 1A 25 D 15 2 


AC 7-15 5 4,75 5,25 0-3A 

40 C 190a D 2 37 0,26 12-40 0,156 1-50 2 

40 C 120a D 2 37 0,56 12-40 0,26 1-50 2 

25 D 15 25 10 5 4,8 5,2 100 50 7-25 50 5-500 

D 7-25 4,75 5,25 5-100 


T018 SGS 
T018K ITT 


- 10 1A 

- 10 1A 


25 D 3 125 10 5 

2 ID 7-25 


4,8 5,2 500 50 7-25 100 5-1500 

4,7 5 5,2 5 5-500 


25 D 15 25 10 5,2 5 5,4 100 50 7-25 50 5-500 

0 7-25 4,95 5,45 5-10C 


- 10 1A 25 0 3 1 25 10 5,2 5 5,4 500 50 7-25 100 5-1500 


D I 2 |D I 7-25 


4,95 5,45 5-500 


I RM - REGULATOR OTACEK stejnosm§rnych motorkCi 








































[V] [V] 


TDB2912 

CM 

T0B2912 

KM 

SP 

T0B2915 

CM 

TDB2915 

KM 

SP 

TDB7805 

TDB7805T 

TDB7806 

TDB7806T 

TDB7808 

T0B7B08T 

TDB7812 

T0B7812T 

TDB7815 

TDB7815T 

TDB7818 

TDB7818T 

TDB7824 

TDB7824T 

TDB2117 

CM 

KM 

SP3/2 

SP3/7 

TDB2137 

CM 

KM 

SP3/2 

SP3/7 


35 D 15 


35 0 3 

2 

40 0 15 


1A 40 0 3 

2 

220C 7 35 DA 4 

DA 4 

220C 8 35 DA 4 

DA 4 

220C 10 35 DA 4 
DA 4 

2200 14 27 DA 4 
DA 4 

2200 17 30 DA 4 
DA 4 

2100 21 33 DA 4 
DA 4 

2100 24 40 0A 4 
DA 4 


150d 40 D 


TDC0723 

+R 

TDC2117 


CM 

+R 

KM 

+R 

SP3/2 

+R 

SP3/7 

+R 

TDC2137 


CM 

-R 

KM 

-R 

SP3/2 

-R 

SP3/7 

-R 

T0C2905 



DC0123K* + 10 3A 20 AC 2 


25 9,540 A 80 


1500 40 


1500 40 


1500 25 A 15 


1500 25 A 3 


1500 25 A 15 


1500 25 A 3 


1500 35 A 15 


1500 35 A 3 


1500 40 A 15 


1500 40 


T0C2905 
KM - 10 

SP 

TDC2905A 
CM - 10 

TDC2905A 
KM - 10 

T0C2912 
CM - 10 

TDC2912 
KM - 10 

TDC2915 
CM - 10 

TDC2915 
KM - 10 


TDC7805 +10 2200 7 35 


TDC7806 +10 2200 8 35 


T0C7B08 + 10 2200 10 35 


U 0 


r o 

min - 

- max 


[v] 


[mA] 


11,6 

12,4 

100 

11,4 

12,6 

5-100 

11,6 

12,4 

500 

11,4 

12,6 

5-500 

14,6 

15,4 

100 

14,4 

15,6 

5-100 

14,6 

15,4 

500 

14,4 

15,6 

5-500 

4,8 

5,2 

500 

4,75 

5,25 

5-1A 

5,75 

6,25 

500 

5,7 

6,3 

5-1A 


100 5-1500 40 
50 250-750 

120 5-1500 45 
60 250-750 


7,6 

8,4 5-1A 

11,5 

12,5 500 

11,4 

12,6 5-1A 

14,4 

15,6 500 

14,25 

15,75 5-1A 

17,3 

18,7 500 

17,1 

18,9 5-1A 

23 

25 500 

22,8 

25,2 5-1A 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

4,7 

5,3 0 

4,6 

5,4 0-3A 

2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

1,2 

37 

4,9 

5,1 100 

4,8 

5,2 5-100 



5-1500 52 


80 250-750 

240 5-1500 75 
120 250-750 

300 5-1500 90 
150 250-750 


360 5-1500 110 69 
180 250-750 

480 5-1500 170 68 
240 250-750 


T039 SES 1R 
T03 SES 3R 
T0220 SES 81R 
T0202 SES 81R 

T039 SES 1R 
T03 SES 3R 
T0220 SES 81R 
T0202 SES 81R 


,26 12-40 0,3 1-50 20 74 T0100 S 111 
i,10 12-15 

T039 SES 1R 
T03 SES 3R 
T0220 SES 81R 
T0202 SES 81R 


T0220 SES SIR 
T0202 SES 81R 


T03 SES 3N IN 


T039 SES 1N8 IN 


T03 SES 3N IN 


7-25 

50 

5-500 

150 

7-25 

75 

5-1500 

150 

7-25 

50 

5-500 

150 

7-25 

75 

5-1500 

150 

14-32 

25 

5-200 

400 

14-32 j 

80 

5-1000 

400 

17-35 

25 

5-200 

400 

17-35 

80 

5-1000 

400 

7-25 

50 

5-1500 

40 

8-12 

25 

250-750 


8-25 

60 

5-1500 

45 

9-13 

30 

250-750 


10-25 

80 

5-1500 

52 

11-17 

40 

250-750 



T039 SES 1N8 IN 


T03 SES 3N IN 


T039 SES 1NB IN 


T03 SES 3N IN 


































TDC7812 

TDC7815 

TDC7818 

TDC7824 


TDC4169 

MHC 


TDC4611 

84F 


TDC4614 

B9F 


TDD1605 

TDD1605S 

TQQ1606 

TDD1606S 

TD01608 

TDD160BS 

TDD1610 


^a U I 


Pc] M 




nom min - max 

[V] M 


11,5 12,5 500 

11.4 12,6 5-1A 

14.4 15,6 500 

14,25 15,75 5-1A 

17,3 18,7 500 

17,1 18,9 5-1A 

23 25 500 

22,8 25,2 5-1A 


9,99 10,01 1 

9.99 10,05 1 

9,995 10,005 1 

9,995 10,005 1 
9,995 10,005 1 

9,995 10,005 1 
9,990 10,01 1 

9,995 10,005 1 
9,995 10,005 1 

9.99 10.01 ] 



frv] I [dB]|[mfi] 


14-30 120 5-1500 75 

16- 22 60 250-750 

17- 30 150 5-1500 90 

20- 26 75 250-750 

21- 33 180 5-1500 110 
24-30 90 250-750 

27-38 240 5-1500 170 

30-36 120 250-750 


13-30 25 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 20 
13-30 25 


0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 
0-10 30 


1,2-6,3 1,1 16-lOty 30 

1,2-6,3 1 16-10^j 30 

1,2-6,3 1 0,1-iqj 30 

1,2-6,3 1,1 16-10qj 30 

1,2-6,3 1 16-iaCJj 30 

1,2-6,3 1 16-10C|j 30 



LOO 8-26 100 5-500 

LOO 8-26 120 5-500 

100 10-24 160 5-500 

100 13-25 200 5-500 

100 15-28 240 5-500 

100 18-30 300 5-500 

100 21-33 400 5-500 

100 27-38 480 5-500 
25 7,5-15 100 0-3A 40 



TL317CD 

TL317CLP 

TL317MJG 

TL430C3G 

TL430CLP 

TL430ILP 

TL431CD 

TL431CP 

TL431CLP 

TL431I0 


0,026 3-35 0,056 2-100 
0,026 3-35 0,056 2-100 
0,026 3-35 0,056 2-100 











































































° p t h 



UA78L02 

CD 

CJG 

CLP 


UA78L05 

CD 

CJG 

CLP 


37 

88 

37 

BB 

37 

A 

37 

A 

37 

D 

37 

D 

37 

D 

37 

BB 

37 

BB 

37 

BB 

6 26 

BE 

9 26 

BE 

11 26 


13 26 


9 26 

BE 

9 26 


11 26 


13 26 


9 26 

BE 

9 26 


11 26 


13 26 


9 26 

BE 

9 26 


11 26 


13 26 


6 26 

BE 

9 26 

BE 

11 26 

BE 

13 26 

BE 

6 26 

BE 


BE 

9 26 

BE 


BE 

11 26 

BE 


BE 

11 26 

BE 


BE 

6 26 

BE 

9 26 

BE 

11 26 

BE 

13 26 

BE 

7 25 

c 

14,5 3( 

c 

17,5 31 

c 

15 12! 

c 

30 

c 


c 

30 

c 


c 

30 

c 


c 

30 

c 

n 


4,8 5,2 10 

4,75 5,250-150 


7,8 8,2 10 

7,6 8,4 0-150 


9,75 10,25 10 25 

9,5 10,5 0-150 50 


12 11,7 12,3 10 

12 11,4 12,6 0-150 


4,95 5,05 0-750 
7,92 8,08 0-750 
9,9 10,1 0-750 

11,88 12,120-750 


4.8 5,2 0-1501 10 9-16 

4.75 5,25 0-150(30 6-26 

7.8 8,2 0-150 

7,6 8,4 0-150 

9.75 10,25 -150 f?5 

9,5 10,5 0-150 

11,7 12,3 0-150 
11,4 12,6 0-150 

4,95 5,05 0-750 
7,92 8,08 0-750 

9.9 10,1 0-750 
11,88 12,12 -750 


4,95 5,05 5-1A 
4,9 5,1 500 

11,88 12,12 5-1A 
11,76 12,24 5-1 

14,85 15,15 5-1A 
14,7 15,3 500 

1,25 125- 


2.4 2,8 40 

2,35 2,85 1-40 

2.5 2,7 40 

2,45 2,75 1-40 


4,6 5,4 40 
4,5 5,3 1-40 


5-150 500 65 


100 5-150 I 700 65 


120 5-150 I 700 55 


5-750 500 55 


5-750 500 55 

5-750 10011 60 

5-750 10011 60 


100 5-150 1700 65 


120 5-150 1700 55 


500 55 
500 55 
10011 60 
10011 60 


i 25 

li 

50 

1 - 

25 

] 

50 

1- 

25 

] 

60 

1- 

30 

] 

60 

1 - 


1 


1 

DIP8 

TI 

227 

T092 

TI 

95 

DIP8 

TI 

227 

T039 

TI 

209 

DIP8 

TI 

226 

DIP8 

TI 

227 

T092 

TI 

95 

DIP8 

TI 

226 

DIP8 

TI 

227 

T092 

TI 

95 

S08 

TI 

24 

T0220 

TI 

80 

T0226 

TI 

90 

DIP8 

TI 

228 

S08 

TI 

24 

T0220 

TI 

80 

T0226 

II 

90 

DIP8 

TI 

228 

S08 

TI 

24 

T0220 

TI 

80 

T0226 

TI 

90 

DIP8 

.TI 

228 

S08 

TI 

24 

T0220 

TI 

80 

T0226 

TI 

90 

DIPS 

TI 

228 

T0220 

TI 

80 

T0220 

TI 

80 

T0220 

TI 

80 

T0220 

TI 

80 

S08 

TI 

22 

DIP8 

TI 

127 

S08 

TI 

22 

DIP8 

TI 

127 

S08 

TI 

22 

DIP8 

TI 

127 

S08 

TI 

22 

DIP8 

TI 

127 

T0220 

TI 

60 

T0220 

TI 

60 

T0220 

TI 

60 

T0220 

TI 

60 

T0220 

TI 

80 

T0220 

TI 

80 

T0220 

TI 

80 

T0220 

TI 

81R 

S08 

TI 

24 

DIP8 

TI 

229 

T0226 

TI 

90 

S08 

TI 

24 

DIP8 

TI 

229 

T0226 

TI 

90 

S08 

TI 

24 

DIP8 

TI 

229 

T0226 

TI 

90 

S08 

TI 

24 

fijiaa 













































































































































UA79M08 

CKC 


uA79M12 

CKC 


UA79M15 

CKC 


UA79M20 

CKC 


UA79M24 

CKC 


UA723CD 

UA723CJ 

UA723CN 

UA723MJ 

UA723MU 


UL1550W 

I 

II 

III 


9,3 40 D 
0 
D 

9,5 40 A 
A 


nom 

U 0 

min - 

M 

max 

8 

7,7 

8,3 

5 

7,6 

8,4 5 

18 

1,1 

8,3 

5 

| 

7,6 

8,4 5 

L 

11,5 

12,5 

0 

11,4 

12,6 

|l2 

11,5 

12,5 

0 

11,4 

12,6 

ll5 

14,4 

15,6 

0 

14,25 

15,75 

Il5 

14,4 

15,6 

0 

1 

14,25 

15,75 

120 

19,2 

20,8 

5 

19 

21 

I 24 

23 

25 

B 

22,8 

25,2 


2 

37 


2 

37 


2 

37 

5 

4,8 

5,2 


4,75 

5,25 

6 ' 

5,75 

6,25 


5,7 

6,3 

8 

1,1 

8,3 

3 

7,6 

8,4 

I 10 

9,6 

10,4 

5 

9,5 

10,5 

Il 2 

11,5 

12,5 

7 

11,4 

12,6 

Il5 

14,4 

15,6 

3 

14,25 

15,75 

Il 8 

17,3 

18,7 

3 

17,1 

18,9 

U 

23 

25 

3 

22,8 

25,2 

18,5 

8,15 

8,85 

3 

8,1 

8,9 



25 10 5 

C 7-20 

25 11 6 

C 8-21 

25 14 8 

C 10-2] 

25 19 12 

C 14-2] 

25 23 * 15 
C 17-3C 

25 27 18 

C 21-33 

25 33 24 

C 27-3E 

25 10 5,2 

C 7-20 


0,56 12-40 


5.2 500 

5.25 5-1A 

6.25 500 

6.3 5-1A 

8.3 500 

8.4 5-1A 

12.5 500 

12.6 5-1A 

15.6 500 
15,75 5-1A 

18.7 500 
18,9 5-lfl 

25 500 

25,2 5-1A 

5.4 500 
5,45 5-1A 


31 32,5 5 

31.8 34,2 5 

33.8 35 5 


2,45 2,38 2,52 2 
1,26 1,2 1,32 5 

2,45 2,42 2,49 


VIZ DZ 


160 5-500 200 50 140 T0220 TI 80N 

160 5-500 640 59 600 CDIP8 TI 233 

240 5-500 300 60 140 T0220 TI 80N 

240 5-500 960 60 600 CDIP8 TI 233 

240 5-500 375 59 140 T0220 TI 80N 

240 5-500 1200 59 600 CDIP8 TI 233 

300 5-500 500 58 140 T0220 TI 80N 

300 5-500 600 58 140 T0220 TI 80N 

0,26 20 74 DIP14 TI 143R 

CDIPl^ TI 143R 


150 0,16 12-15 0,156 
15Q 0,26 12-40 


100 5-1500 40 78 

50 250-750 

120 5-1500 45 75 

60 250-750 

160 5-1500 52 72 

80 250-750 

200 5-1500 70 71 

100 250-750 

240 5-1500 75 71 

120 250-750 

300 5-1500 90 70 

150 250-750 

360 5-1500 110 69 
180 250-750 

480 5-1500 170 66 
240 250-750 

170 5-1500 55 70 

86 250-750 

100 5-1500 125 60 
50 250-750 

120 5-1500 150 60 
60 250-750 

160 5-1500 200 60 
80 250-750 

200 5-1500 300 60 
75 250-750 

200 5-1500 375 60 
75 250-750 

360 5-1500• 450 60 
180 250-750 

480 5-1500 600 60 
240 250-750 

100 5-15Q0 125 60 
50 250-750 


DIP14 TI 143R 
CDIP1C TI 281 
CDIPH TI 281 

17+ T0220 TI 80 
19+ T0220 TI 80 
16+ T0220 TI 80 
18+ T0220 TI 80 
18+ T0220 TI 80 
19+ T0220 TI 80 
22+ T0220 TI 80 
28+ T0220 TI 80 
16+ T0220 TI 80 

T0220 TI 80N IN 
T0220 TI 80N 
T0220 TI BON 
T0220 TI 80N 
T0220 TI 80N 
T0220 TI 80N 
T0220 TI 80N 
T0220 TI 80N 

25Q+ T018 UN 202 

T092 UN 294 
T092 UN 294 
T092 UN 294 

400+ T018 PL 201A 
1000^ T018 PL 201A 

200+ T018 PL 201A 
T018 PL 201A 
T018 PL 201A 








































Ui 


ON/OFF Ui 

(c) 

N. • 

ro~'tfe 








































































































































Doporucena zapojenf 

Zbyvajici doporudena zapojeni a zbytek regulatoru napdtf budou 
otist&ny pravdepodobnd v AR B 6/93 





























































Vykonove operacnf zesilovace 


TYP DP 

ELH0021K B VP 

ELH0041G B VP 

ELH0101K FET VP 

ELH0101AK FET VP 

HC2000H B VP 

HC2500 B VP 

L165 B VP 

L272 B NN 

L272D B NN 

L272M B NN 

L2720 B NN 

L2722 B NN 

L2724 B NN 

L2726 B NN 

0PA501AM B VP 

0PA501BM B VP 

OP75301RM B VP 

0PA501SM B VP 

0PA511AM B VP 

OPA512BM B VP 

OPA512SM B VP 

OPA541AM FET VP 

OPA541BM FET VP 

0PA541SM FET VP 

OPA2541AM FET VP 
OPA2541BM FET VP 
OPA2541SM FET VP 

PA01 B VN 

PA02 B VP 

PA02A B VP 

PA02D B VP 

PA02M B VP 

PA03 B VN 

PA03A B VN 

PA04 B VN 


p 

u s 

V 

U I 

P tot 



! id+ 

I I+ 



max 

max 

max 

max 


CvJ 

Cv] 

CV] 

-Cw] 

VP 

18 

30 

15 

2,5 




2+ 

f 

VP 

18 

30 

15 

2,5 




0,5h 


VP 

22 

40 

20 

62 



- U S 

+u q 

5a§ 


VP 

22 

40 

20 

62 



± U S 

± U S 


VP 

75 


7+ 

60 

VP 

75 


7+ 

60 

VP 

18 

15 

u c 

20 




3,5A+ 


U S 

U I0 

ho 

J IB 

R I 

A u 





CNca 

A uo° 

1 - 1 

> 

1_J 

max 

[mV] 

may. 

[ nA] 

f"3X 

CnA] 

[ph 

BW+ 

[MHz] 

15 

3 

100 

300 

i 

200 =-100 
0,02+ 

15 

3 

100 

300 

i 

200 >100 
0,02+ 

15 

3 

75p 

0,3 


200 >50 

15 

3 

75p 

0,3 


200 >50 


U OM/M ^ 
[V] C c [pF] 

SR+ B1+ 


R Q [fl]l s P 
t^slCmA] 

hn hs 3 

5u+ 3,5 TO! 

1jj° 4p 

5u+ 3,5 TOI 

1^J° 4p 


10 7,5+ 5+ 0,2° |2|j+ 


U q U q 5 A 
b 1 a+ 

U q U q 1,2 A 
b 1 a+ 

U q U q 1 A 
b 1A+ 

U c Ue 5 A 
b 1A+ 

U c U q 1 A 
b 1 a+ 

U q U Q 10 A 
b 1A+ 

U c U q 5 A 
b 1 a+ 

U s -3 U s 79 A 

Ug-3 U s 79 A 

Ug-3 U s 79 A 

U s -3 U s 79 A 

IL-3 U q 67 A 
5A+ 

U q -3 U q 125 A 
b 15A+ 

U q -3 U q I 125 A 
b 15A+ 

U s U s 125 C 
U s U s 125 C 
U s U s 125 A 


U s U s 125 C 

U s U s 125 C 

U s U s 125 A 


U S -3U^|67 A 

U c -5 U q -2 48 A 

S 5a+J 

U c -5 l) q -2 48 A 

b 5 a+| 

U c -5 U q -2 48 A 

b 5 a+ j 

U q -5 U q 2 48 A 

b 5 a+ | 

25 U q 1 500 A 

30A+ 

25 U q I 500 A 

30A+ 

20 U q | 200 A 

20A+ 

on ii I onn 4 


37,5 250 

37,5 250 
| 37,5 10 

15 10 

+24 60 

+24 60 

+24 60 

+24 10 

+24 10 

+24 10 

+24 10 

28 10 
34 5 

28 10 
34 5 

28 10 


35 10 

35 ,1 

35 1 

35 10 


28 12 
15 10 

15 3 

15 10 


50 0,5 

75 10 


0,018 30> 26 32 

5» 4+ 

32 >31 >28 

7p 20p 1 70 4,3+ 

200 liJ 0,5 80° 27 

r 8+ 

250 2500 0,5 70 >60 23 

0,35+ 1+ 

250 2500 0,5 70 >60 23 

0,35+ 1+ 

250 2500 0,5 70 >60 23 

0,35+ 1+ 

100 1000 0,5 80 >70 

1 , 2 + 2 + 

100 1000 0,5 80 >70 

1 , 2 + 2 + 

100 1000 0,5 80 >70 

1 , 2 + 2 + 

100 1000 0,5 80 >70 

1 , 2 + 2 + 

10 40 10 115 >94 23 1+ 

3 20 10 115 >96 29 1+ 

10 40 10 115 > 94 23 1+ 

3 20 10 115 >96 29 1+ 

10 40 200 113 > 91 U q -5 1+ 

3,3+ 

30 30 200 110 U q -6 4+ 

4+ 

10 20 200 110 U^-7 4+ 

0,03 0,05 IT 97>90 U q -4,5 

10 + | 

0,03 0,05 IT 97>90 U q -3,6 

10 + | 

0,03 0,05 IT 97> 90 U q -3,2 

10 + | 

0,03 0,05 IT 96> 90 U q -4,5 

8 ? 11,6+ 

0,03 0,05 IT 96> 90 U q -3,6 

8+ |1,6+ 

0,030,05 IT 96> 90 U q -3,2 

8 ? 1 , 6 + 

15 50 200 113 >91° U q -10 1+ 

2 , 6 + 

0,1 0,2 IT 103 U q -3 4,5+ 

20 + 

0,05 0,1 IT 103 Uc-3 4,5+ 

20 + 

0,2 0,2 86 5 

4,5+ 100+ 

0,2 0,2 86 5 

4,5+ 100+ 

0,050,05 100 102 >92 6,2 1+ 

8 + 

i 0,010,01 100 102 >92 6,2 1+ 

8 + 

0,05 0,05 100 102 >94 Ug-7,5 2+ 

50+ I 


10p 


T03 EL 

16 

TOS EL 

71 

T03 EL 

17 

T03 EL 

17 

kov HA 

151 

kov HA 

152 

Penta ST 

81 

DIP16 ST 

41 

DIP16 ST 

42 

DIP8 ST 

31 

DIP16 ST 

41 

DIP8 ST 

31 

SIP9 ST 

96 

S020 ST 

61 

T03 BB 

11 

T03 BB 

11 

T03 BB 

11 

T03 BB 

11 

T03 BB 

11 

T03 BB 

11A 

T03 BB 

11A 


25 T03 

2y+ 

25 T03 

2^ 

25 T03 

2f+ 

50 T03 

2p+ 

50 T03 

2 r 

50 T03 

2p 

50 T03 

27 T03 

600+ 

27 T03 

600+ 

40 T03 

600+ 

37 T03 

600+ 

300 kov 

8p 

300 kov 
Bp 

10u+ 30 kov 
2500+ 


BB 18 
BB 18 
BB 18 

BB 21 
BB 21 
BB 21 

AP 11 
AP 12 
AP 12 
AP 12 
AP 12 
AP 51 
AP 51 
AP 52 


0.0210.021 100 I 102 >94 |Uc-7,5 2+ 110p |30 | kov |AP | 52 




TYP 

D 

■ 

U S 

U ID 

U I 


tot 


U S 

U I0 

I I0 

03 

FH 

k-< 

r t 

A u 

U 0M/M 



X S 

P 

V 

Z 



1 


I ID+ 

X I+ 








C MC0 

EKLPt- 

Cv] 

c 0 M 

t r Lus. 

CmA] 







max 

max 

max 


max 

[°CJ 


max 

max 

max 

C T 

BW+ 

SR+ 

81+ 

Um 

tc 







Cv] 

LvJ 

LvJ 


Cw] 

Cv] 

LmVj 

CnA] 

CnA] 

Cpf] 

[MHz] 

[V/ys] 

32 - 

cftoj 

cfe] 




PA05 

8 

VN 

100 

20 

3§A 

f 

250 

A 

45 

10 

0,05 

0,05 

100 

102 >-94 


3+ 

10 y+ 

M 

kov 

AP 

52 

PA05A 

B 

VN 

100 

20 

3§A 

f 

250 

A 

45 

5 

0,02 

0,02 

100 

102*94 


3+ 

10 y+ 

!l 

kov 

AP 

52 

PA07 

FET 

VP 

100 

50 

5^+ 


67 

A 

35 

2 

0,05 

0,02 

100 

98*92 


1,3+ 


'1 

T03 

AP 

11A 

PA07A 

FET 

VP 

100 

50 

5&+ 


67 

A 

35 

0,5 

0,01 

0,01 

100 

98*92 

“r 5 

1,3+ 



T03 

AP 

11A 

PA07M 

FET 

VP 

100 

50 

U c 


67 

A 

35 

2 

0,05 

0,05 


*92 





T03 

AP 

11A 






3.9A+ 















PA08 

B 

VN 

300 

50 

U c 


17,5 

A 

100 

2 

0,05 

0,05 

10 

111*96 

Uq-8 

30+ 



6 

T03 

AP 

11A 






0,2A+ 

i 










^+ 



PA08A 

B 

VN 

300 

50 

U c 


17,5 

A 

100 

0,5 

0,01 

0,01 

10 

111*96 

U„-8 



6 

T03 

AP 

11A 






0»2A+ 








IlCwig 



IP 



PA08M 

B 

VN 

300 

50 

Uc 


17,5 

A 

100 

2 


0,05 


*96 

*20+ 



2,5 

T03 

AP 

11A 






0 )2A+ 














PA08V 

B 

VN 

300 
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Vykonove OZ 

Vysvetlivky 
pouzitych zkratek 

Ve sloupci „U“ (Pouziti) 

NN nizke napajeci napeti 
VN velke napajeci napeti 
VP velky zatezovaci vystupni proud 
Vi pro obrazove zesilovade 


Ve sloupci „V“ (Vyrobce) 

AP Apex Microtechnology Corp., USA, 
evr. zastoupeni Amp Power GmbH, 
SRN 

BB Burr-Brown Research Corp., USA, 
SRN, Rakousko, zastoupeni pro CR 
firma J. E. M. Elektronik, Praha 
EL £lantec, Inc., USA, Velka Britanie 
HA Harris Semiconductor, USA a SRN 
ST SGS-Thomson Microelectronics, 
Francie, Italie, SRN 






































SUPER NABIDKA ZA SUPER CENY ! 

A2 4x levn§ji net je soufcasna nabidka !!! 


VN ndsobite HRT 100% ekviv. typfl BG-... 
HRT507 (BG 1895-641-...) univerz. 220,- 


VN trafa FTR (HR) 

FTR 6005 (FAT 3733) 755,- 


-HRT 906 (BG 2087-642-1006) Grundig 495,- FTR 6075 (FAT 3817) 755,- 

'_____ ___ CTO £AQQ /CAT 7*5*> — 


HRT 227 BP (BG 2097-642-3..) 395,- 
HRT 250 BP (BG 2032-642-3002) 595,- 
Celkem dodAvime 80 typti I 

VYiADEJTE SI KATALOGY S CENIKY 
A PAEVODNIMI TABULKAMI. 


FTR 6089 (FAT 3804) 755,- 
FTR 6145 (FAT 3545) 755,- 
FTR 6403 (FAT 3925) 835,- 
FTR 6410 (FAT 3908) 835,- 
FTR 7037 (FAT 3995) 805,- 
FTR 6404 (FAT 3911) 835,- 
Dod&v&me vice jak 700 typu 


NAHRADNI DfLY VIDEO (ORIGINAL I NAHRADY) 

K dispozid je 300 strinkovy katalog se 170 typy vide! vCetnft vyobrazenl dflfl. Cena 105,- 

NAHRADNI dIly audio 

ftemlnky obd.,6tverc.,kruh. 0 20-205mm 33,-; 25,-; 15,80 

Motorky 6-12V levo i pravo to6. jedno i dvou rychlostnl od 158,- 

SfCovd vyplnafie pro TVP a videa od 98,-. Mag.hlavy mono i stereo od 132,- 

polovodi6e 

Doddvdme nej2Adan&j5l integrovand obvody a tranzistory pro vyrobu a opravy 
spotfebnl elektroniky. Seznam s cenami zaSleme na vyMddnl. 

RGZN£ 

D&lkovA ovldddnf pro 150 typu TV a vide! & 898,-. Program.DO IRP 7000 1890,-. 
Nabfzlme barevny 200 str.objedndvkovy katalog za 175,- pro servisy a prodejny. 
Testovacf karty ddlk. ovldd. 490, -K4. Nejv6t8l nabidka zahr. gram. vlo2ek a jehel. 
Vice ne2 50 typO spec. Mrovek. Pojistky 5x20 F,T 3,60,6,3x32 F,T 5,70 vSech hodnot. 
Kandlov6 voliCe NOKIA s frekv.syntdzou [S pdsma] i bez frekv. syntdzy do 690.- 
Na obj. doddvdme zahr. TV obrazovky od 5000,- a servisnl manudly od 450.- 
Kompletnl nabidka ndfadl, jednotlivych dllO a pflstrojd WELLER. 

Pistol, odsdvaiky BELTEC SC 6000 7.900,-K6 a SC 7000 zpSt.profuk) 15.500,-! 
NejlevnSjSI kalkulaCky s velkym displejem a tiskdmou (220V,bater.) 898,-! 

V§ECHNY CENY JSOU V K6 v 6ETN£ DPH. K CENfe JE NUTNO PftlPOdTAT POSTOVNE. 


NOVY ZASILKOVY VELKOOBCHOD 
NAHRADNfCH DILU 
VIDEO - AUDIO - TV - POLOVODlOE 

euaft iff 

Horft&teck& 19/1772,182 00 PRAHA 8 

. Objedndvky adresujte: P.O. BOX 70,182 00 PRAHA 82 
tel./fax : 02/8433591. 302,309 
teL/fax : 02/664115251.302,309 (od III.Q) 

Zastoupem a zdsilkovy prodej pro 

SLOVENSKOU REPUBUKU _. 

IGOR KOVA6 - OPRAVY TELEVIZNYCH PRUlMACOV 

STRATENA 4, 831 06 BRATISLAVA 
tel./fax : 07 / 285 654 


FILTRY Murata (ceny pro 100 ks) 

SFE5 5MBF9.20 SFE6.5MBF 10,60 SFE 10,7 MA5 12,50 
SFT5.5MA 26,- SFT5.74MA 26,- SFT6.25MA 24,50 
SFT6.5MA 23,- CSA 12,00 MT 10,- 
Katalogy a ceny ostatnlch pok>2ek na vy2Addn(. 

FILTRY CQ (ceny pro 100 ks) 

LTE 5.5 MB (ekv.SFE) 8,40; LTE 6,5MB (ekv.SFE 8,40) 

KRYSTALY 

Japonskd v pouzdrech HC-49/U 
standardnl frekvence od 17,- (ceny pro 100 ks) 


Vvdal MAGNET-PRESS Praha, redakce Amaterske Radio. Adresa redakce: Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel 24227384. 
Sdfredaktor LuboS Kalousek, odpovddny redaktor ing. J. Kellner. Sekretafka redakce T. Trnkova, hnka 355. VyMk'o v°jskQ, 
zavod 02, Vlastina 889/23, Praha 6. Za puvodnost a spravnost prispevku rudi autor. Podavam novmovych zasilek povoleno Red 
telstvim post, prepravy Praha 6j. 348/93 ze dne 2. 2. 1993. 
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